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DAMIÁN RIBAS. 


Este estuco proviene de una trayectoria tamil de más de 150 
anos, que comenzó cuando, en los aos 50, se fundo Ribas y. 
Cía Arquictos, Espeolalzado en proyectos residenciales, aun- 
que también ha realzado centros deporilvos, hoteles, ciracas. 

y oficinas, su arquitectura, siempre respetuosa con su entorno, 
busca refleja refleja forma de vida de sus habitantes, Lo 
nuestra la Cosa en Bal Emporda, aquí publicada. 


GU4 ARQUITECTURA 


Estudia de arquitectura valenciano con una trayectoria de: 
¡asi dos décadas y lerado porlos arquitectos Anna Femer 

y Manuel Martín, Especializado en too tipo de proyectos de 
hueva construcción y raforma, on soctoros como ol rosidonolal, 
el corporal y al contact, diseñan espacios comprometidos. 
¡con el med ambienta y que mejoran Ea salva, el bienestar y a 
productividad como su Cas Mallana, an Valencia. 


MANUEL GARCÍA 
ASOCIADOS 


Estudio multidisciplinar especializado en Intevorismo y diseño. 
'grático, rado por el matrimonio Tormado por ol diseñador. 
de interiores Manuel García Sánchez y la diseñadora industrial 
Belén Moratala Gara, Tras más de diez años trabajando, 
Juntos, sus personalidades y discipinas complementarias 
reluerzan el carácter plural dé sus proyectos y les permiten 
abordar cualquier encargo de manera integral, Muestra de elo 
es su Vivienda Ad Hoc en Alicante, incluida en esta edición. 


ASTUDIO 


Ana Arqus dea deco 2030 este estudo dl Arqutsctura 
enero basado n liso consciente y que busca 
nera espacios desde ls sentidos y aora, entrados enla 
calklad, el sentido sostenible yla vida aun mo pausado, sus 
proyectos tlnon muy n cual gocmatía que los view 
Yuna meters cue se comuna constantemente con sus 
Fabtntes como ocu en su 0930 So en Sotogrande, Cádz 


LAURA ORTÍN, 
ARCHITECTURE FOR 
HAPPINESS 


Fundado on 2011 por Laura Ort an 0 contro de Murola, sto. 
estudi de arqullectura husoa fusionar lo técnico con la amo 
clónal y reteja on cada dísono una exploración sensorial y un 
ú'comprámisa con la sostenibilidad. Con un equipo formado solo 
por mueres yl femenino como una base fundamental de su 
trabajo, entiende la arcultectura y el nteirismo como un me- 
o para haces flies alas personas. Lo vemos enla tenda de 
rats de novias Meson Porioosle, en Murcla. 


JORDI HERRERO. 
ARQUITECTURA Y 
EGA ARQUITECTURA 


oral Herrero Arquitectos, fundado por Jordi Herrero Campo 
en 2008, para quién ta arquitectura es un reflejo dela socie- 
ad, y EGA Arqultoctura, Iderado por Eduardo Garcia Acuña y 
especializado en proyectos residencias, culturales, corporal 
vos o públicos a nival ntornacional, se han unido an ol proyocto 
ol bt Moto en Palm ce Mallorca, an una Intervención an 
ta que también ha partcipado el estudio sueco WIngárchs, 
responsable del interiorismo. 


ARCHATYPE 


¡Con seda en Bull, Nueva York este estuco de arquitectura 
rea espacios aralgados on as narrativas de sus contes y 
«que combinan estrategias creallvas con raciciones construe- 
vas. Centvados en revialzar espacios urbanos y rurales, sus 
proyectos promueven ta conexión soetal, el equi ecológico 
y la contbución al vecindario, como muestra el Blue Table 
Chocolates en Butfalo, EEUU, Incluo en este número, 
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Rising Talent Awards, Maisong.Objet 


Los nuevos nórdicos 


Una nueva generación de diseñadores emergentes está revitalizando la es- 
cena creativa de los países escandinavos. Los Rising Talent Awards de la 
feria Maisong.Objet han puesto el foco en los jóvenes creadores de Dina- 
marca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, que interpretan la naturalidad, 
materialidad y la tradición artesana clásicas en piezas expresivas y perso- 
nales, más próximas al arte que al diseño. 


10 0 Dase 


Reconocido por los grandes 
maestros del siglo XX que fueron 
ploneros en abrazar el diseño 
¡como herramienta para mejorarla 
beleza y funcionalidad de los ob- 
Jetos, el diseño escandinavo sigue 
siendo un referente a nivel inter- 
nacional, La feia Maisoná0bjet 
ha puesto el foco de atención en 
ta nueva generación de creado- 
res -menores de 36 años- que 
gespunta en Suecta, Dinamarca, 
Finlandia, Noruega e Istandia y ha. 
reconocido con sus Rising Talent 
Awards a siete estudlos nórdicos, 
Para seleccionarlos ha recurrido a. 
un jurado Internacional compuesto 
por reconocidos profesionales 

e cada país, Ente ellos, el duo, 
ranco-sueco Fárg y Blanche, la 
danesa Gesa Hansen, Joanna. 
Laajsto, con estudio en Helsinki 

y David Thulstrup, arquitecto y 
“señador danés. Además, Hala. 
Heligadótir directora de la agen- 
cía de promoción Islandia Diseño 
y Arquitectura, y Cecile Molvaer 
Jorgensen, asesora de Diseño y 
Arquitectura de Noruega. Por su. 
parte, Stéphane Galerneau, presi 
dente de Ateers d'Art de France, 
llo a la ganadora del Rising 
Talont Award Craft, la danesa Malin 
Ida Erickson, “una ceramista que 
trabaja en el límite entre la artesa- 
ía y el arte que pudo Iberarse de 
los valores patrimoniales vincula- 
dos a esta práctica para allrmar 
tuna verdadera identidact" 


Christian + Jade ha sido 
dl estudio danes premiado 

pora teria parisina. Christian 
Hammer Juhl, danés, y Jade 
Chan, de Singapur estudiaron en 
Eindhoven y tienen su estudio en 
Copenhague. Su trabajo surge de 
la observación de los de los mate- 
riales, de hecho sus diseños sue 
len ser monomatórcos, buscando 
destacar sus propiedades, 

Desde Bergen, Noruega, 
donde creció, Al Sha Gallefoss. 
trabaja una expresión cercana al 
arte y espera que sirva de lnsplra- 
¡ción para la renovación del diseño 
en su pal. Su obra reproduce el 


La generación más 
joven del diseño 
escandinavo 
reivindica un nuevo 
lenguaje cercano 

a la artesanía y al 
collectible design. 


DISEÑO INTERIOR 


movimiento de la naturaleza a tra- 
vés de ta materia prima, a la que 
deja su propia expresión 

El estudio sueco Lab La Bla, 
Tormado por Axel Landstróm y 
Victor Isaksson, alos que cono- 
imos en la Feria de Estocolmo, 
donde proyectaron un restaurante 
mini-go!, fueron los elegidos por. 
Farg á Blanche. Su pensamiento. 
se basa en las personas, la ndus- 
via y el medio ambiente. Trabajan 
¡con materiales locales, especial. 
mente el acero yla naturaleza de 
su cludad natal, Luelá, y su més. 
odo siempre Implica civersión 

Los daneses Frederik Weber 
y Gustav Dupont forman Frederik 
Gustav Studio. Inspirados en a, 
arquitectura, presentan High Wire, 
un sistema de Iluminación en el 
ue los cables, clips y bombillas, 
son parte del diseño, 

El finlandés Antrel Hariker 
en estudió ebanistería en la 
"universidad. Su talento es expre- 
sar poéticamente su respeto por 
la naturaleza utiizando tecnología 
robótica CNO, ya sea en madera, 
Vidrio, metal o cerámica. 

Birt Rós Brymnólfsttir y 
Hretna Sigurdardótir integran el 
estuco islands Fétta, que des- 
cubrimos en los Adaysotdesign de: 
Copenhague. A partir de residuos 
industriales, las diseñadoras 
erean nuevos objetos. Se sienten 
libres y su trabajo se basa en la 
experimentación. —DI 
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TRANSFORMATION has. Dramarca SO FAR SO 6000 FAIR (BCE) 


Ber. Alemania 
18:0.24-261024 

Architektur Gales Brin 
enarchitekturgalereberin de 
ELEMENTS 

Viena, Austria 

Hasta 02.03.25 

MAX makcat 


051024100925 


Hamburo. Alemania 


Aros Kunst Hasta 2010.28 
aros M6 mg hamburg 
FRANZ GERTSCH NIKE: FORM FOLLOWS 
Lovistana. Dinamarca. MOTION 

Hasta 101124 Vell am hin, Alemania. 
Louisana hasta 04.0820 

Jouiiana, dk: Vira Design Museum 


WATER IS COMING 
Copentague. Dinamarca 
0710.24-23.03:25 

DA deck 


PUEBLOS DE 
COLONIZACIÓN. 

Leon, España 

Hasta 11124 

Fundación Cerezalos Antonino y 
Ginla fundacioncerezalesanto- 
lnoycinia.ora 


JOSÉ MARÍA GARCIA DE 
PAREDES. ESPACIOS DE 
ENCUENTRO 

Macia, España 
021024120126 

Museo 1CO fundacionico.ss 


SEMANA INTERNACIONAL 
DE LA ARQUITECTURA 
Mack. España 
047024-1130:24 

Varias localizaciones 
«omanaarqultecturamadiid.com 


OPEN HOUSE VALENCIA 
Valencia, España 
251024211024 

Varias localizaciones 
pennousevalencia.org 


PHILIPPE PROST. 
LA MÉMOIRE VIVE 
Paris, Francia 
1910.24-22.0326 
Ché de Parehitecture 
eltedolarchitecture 


AMBIENTE ARCHIVIO 
Roma. tala 

Hasta 093124 

MAY maca 


MANIFIESTA 15 
Barcelona, España. 
Hasta 241124 
Varias localizaciones. 
mantesta.ora 


REFUSE, SILVIA PAREDES 


Machi. España 
Hasta 241024 
28 space to bo 
Spacotobear 


design museum.de 


Bern, Alemania 
0910:24-19210.24 
Varias localizacion 
bofbarincom 


ORGATEC 
Colonia. Alemania 
221024251020 
koeImesss. 
rgalec.com 


BARCELONA DESIGN WEEK 
Barcelona. España. 


DESIGN NATION 
Korn Bolo. 


WILLIAM KENTRIDGE. 
FUNDACIÓ SORIGUÉ 
Lleida, España 

Desde 201024 
Fundació Sorigus 
sorgua com 


MIRADAS ABIERTAS 
Valencia, España. 

Hasta 273024 

(COC consorcimuseus,gva.es/ 
úcentro-del.carmen 


BANDE DESSINÉE 
1964-2024 

Paris, Francia 

Hasta 081124 
Centre Pompidou 
centrepompidaufr 


FOR MY BEST FAMILY 


MERIEM BENNANI 
Milan, lala. 
3110.24.24.0225 
Fondazlone Prada. 
foncazioneprada.org 


LA BIENNALE DI VENEZIA 


Venecia. tala. 
Hasta 241124 
Varas localizaciones 
tabiennaleora 


PLANET PRAGUE, 
Praga, Republica Checa. 
Hasta 1612.24 

Centro tor Archcture and 
Metropoltan Planning. 
praha.camp 


MICHAEL CRAIG-MARTIN 
Londres. Reino Unido, 

Hasta 1042.24 

Royal Acadamy ol Arts 
royalacademyor al 


1610.24-261024 17102418:0:24 
Varias tocalzaciones Koni xvo 
barcelonadesiamweek.com esign-nationeu 
BID24 'SWAB BARCELONA ART" 
Macia, España FAIR 
0810.24-06.0125 Barcelona. España 
Central de Diseña dimad.rg ú0310.24-0810.24 

Fira de Barcelona swab.0s 
HOME, CASA, HOME, 4 
Mackid, España ESTAMPA 
Hasta 131024 Maid España, 
Cats caotics 171024-201024 

Ifema fema.es/estampa 
CAPRILE LORENZO 
Mackid, España PISCINASPAIN 
1610.24-30.032 Málaga. España 
Sala Canal Isabel ú0510.24-1010:24 


comunidad madeid/centros/ 
sala canalisabeli 


FYOMA expopiscina.com 


ATTE” HABITAT VALENCIA 
PEDRO DEL HIERRO. DEL Valencia. España 
MAESTRO ALA MARCA Hasta 031024 

Mackid. España Feria Valerola 

Hasta 031124 ferlahabltavalencia.com 
Museo Lazaro Galdiano ig.es 
E 

PREMIOS ADOV 2024 Zaragoza. España 
Valencia. España. 221024261020 

Hasta 171024 Ferta de zaragoza. 

Las Naves inanaves com toradip.com 

TIEMPO Y MATERIA ARCHITECTOWORK 
Valencia, España Paris. Francia 

Hasta 131028 231024-241024 


MuVIM muvim.os 


CÓMIC, 1964-2024 
París Francia 

Hasta 02124 
Come Pompidou 
centrepompidou fr 


FASHION, NEXT GEN. AN- 
DAM'S 3STH ANNIVERSARY 
Paria Francia 
0110.24-30.03:25 

MAD madparisr 


La Grande Halle de La Viletto 
Paris arohictatWork te 


SICAM 
Pordenone. ala 
155024181026 
Fiera dí Pordenone 
exposicamt 


DECOREX 
Londres. Reino Unida 
0670.24-091024 
"Olympia London. 


Los perfiles Deceuninck aportan las máximas 
prestaciones de aislamiento y confort con un 
diseño minimalista y elegante. 


E-EE 


Eficiencia Confort | Estanqueidad | Seguridad 
energética 


¡Escoge la mejor opción 
para tus ventanas! 


Elegant 
ThermoFibra Infinity 


deceuninck 


EN 
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Este puede ser el lugar. Conde Duque, Madrid 


Performarel museo 


Presentada como una coreografía, una 
composición de piezas de diversas disciplinas 
artísticas, esta exposición cuestiona las tipologías 
tradicionales del arte y el papel de los museos. 


Enlas últimas décadas el papel 
delos museos en la exhibición de 
arte y divulgación de la cultura sa 
ha transformado profundamente, 
pasando de ser un mero conte- 
nedor a otro mucho más activo 
que incluso llega a considerar 
los participes y colaboradores 
necesarios de las obras expues- 
tas, Desde Olafur Ellasson, que. 
convirtió por ejemplo las salas 
del Lulslana danés en un pal- 
sale lunar, a Carsten Holler que 
transformo la sala de turbinas de 
la Tato Modern de Londres en un 
parque de atracciones, grandes 
nombres del arte contemporáneo 
internacional han hecho sus me- 
Jores plezas artísticas contando 
¡con su relación con los espacios 
de un museo. Pero además de 
estas escenografías, los museos 
son el nuevo escenario para el 
arte en movimiento, performan- 
es visuals y escónicas que 
cuestionan las categorizaciones 
racicionales del arte y, de paso, 
el papel de los museos, 

Este es el punto de pare 
tica de Este puede ser el lugar 
Performar el museo, la expost- 
ción que hasta el 9 de febrero de 
2025 se puede visitar en la Sala 
dde Bóvedas del Centro Conde 
Duque, on Mad. Procedente 
del TEA de Tenerif, la muestra. 
ha sido comisariada por Natalla 
Álvaroz Simó y Javier Arozona, y 
a presenta como una corsogra- 
fla, una composición de plezas 
e diversas disolplinas artísticas, 
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entre ollas el teatro yla danza, 
o reconocidas hasta hace bien 
poco por el museo “tradicional 
“Plazas híbridas por su natura- 
loza, por el ámbito en la que se 
ha situado a quien las crea y por 
estar descontextualizadas, pero 
¡con algo siempre en común, el 
cuerpo y el gesto performativo 
¡Como materia prima. El cuerpo, 
Interviene para transformar la 
matería, como campo de acción, 
¡como obra sometida al gesto”, 
expllean los comisarios. 

La muestra propone un 
recorrido a través de 14 obras 
históricas y piezas de estreno 
ue invita, entre gestos, sonicos y 
materalidades, a conocer cómo. 
plensan los artistas el cuerpo en 
movimiento en el orucs de disoi- 
plinas de las artes visuales y las. 
escénicas, reflexionando sobre ol 
significado de performance o arte 
en acción y las consecuencias 
ue se derivan de esta catego- 
rización, especialmente cuando 


úcupan las salas da musoos y 
¡centros de arte, Para ello so rau- 
nen catorce trabajos de artistas 
ue van desde las filmaciones 
de piezas de danza, extractos de 
musicales, performonces, part- 
turas, notaciones, escenografías, 
audios, pinturas, dibujos e instala: 
clones que cuestionan os límites 
delo que es un reglstro de una. 
pleza o una obra de art. 

En las diferentes bóve- 
das de la sala destacan los 
dlálogos propuestos por los 
comisarios entre La Rlbot y 
Pina Bausch o Bruce Nauman 
y Willam Forsythe, así como la. 
obra instalativa de El Conde de 
Torrefel, escenografía de una 
de sus plezas, o la intervención 
especialmente creada con las 
medidas de su cuerpo del artista 
Radouan Mriiga. Igualmento, 
destacan las partituras visuales 
de Lucinda Childs, los restos 
materiales de la performance de 
Hoide Bucher al registro de la 
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regresión de Manolo Millares, los 
dibujos y video de Pedro Garhel 
los fimos de Ángalica Liddal! 
y Bob Fosse, También se cuenta 
¡con obras de artistas asocia- 
dos a otras áreas, como Isidoro 
Valoároel Medina o Les Luthiers. 
*El objetivo no es reclamar. 
lun espacio de lo escénico dentro 
del museo, sino el diálogo de una. 
úlscipina artística con el resto, de 
modo que se enriquezca una Ins- 
tución que pretende ser elreflejo 
de a sociedad y ellempo en que 
vivimos. De ah que el título de la 
exposición quede como un final 
abierto: Este puede ser el lugar, 
concluyen los comisarios, —D1 
condeduguemadrid.es 


1. 0,343, 2026, de 
acouan Metzaga 

Con el cueopo hunano 
y sos movimientos 
Zamo bezeantente 

de medición, el ae 
lata oros pateones 
esmttolcos que 
Seracan un espacio 
Inaginaeto que piva 
Je con el 200) 


2, Conde de Toco 
Lin, 2048: 2024, 
de Tenia Beseles y 
Dablo Glebect. La 
composición de Eo 
Ja prineea escena de 
Ja bhen testoal Lo 
Aut en una pieza 
independiente 
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Allora 2 Calzadilla: KLIMA. Azkuna Zentroa, Bilbao 


Mirando al sol 


El tiempo geológico y medioambiental son los 
protagonistas de KLIMA, una muestra que reflexiona 
sobre la evolución de la vida en la tierra, 

las fuentes de energía y la injusticia climática. 


Protagonizada por la pareja de 
artistas visuales Jonnir Alora. 
(974, Philadelphia, y Gullermo 
Calzadilla (1971, La Habana) ro- 
forantes del arte contemporáneo 
comprometido y experimental, 
Alora 8 Calzadilla: KLIMA reune 
Por primera vez en Bllbao algunas 
de las plezas más Importantes 
realizadas enla última década por 
este lo colaborativo residente. 
en San Juan de Puerto RICO. 
El concepto de kmo, que se 
remonta ala época griega, hace: 
referencia a la orientación de las 
tormas de vida hacia el sol. Cada 
Una de las obras presentadas 
constituye un clima unico y, to- 
imadas en su conjunto, conforman 
una confluencia cósmica que. 
abarca 4.000 millones de años. 
Comisariada por Fernando 
Parez, Director del museo, la 
muesira destaca la craación de 
una obra experimental alo largo 
del tiempo, combinando escul- 
tura, video, audio, performance y 


fotografía, y en la que se trata de 
manera critica las intersecciones. 
y confluencias entre el hacho cul- 
tual, el historico y el geopolítico. 
AA modo de retrospectiva, en la 
exposición aparecen los temas 
recurrentes en la trayectoria de 
estos artistas -el tiempo geolo- 
gico y la historia de la evolución 
dela vida en la Terra, la con- 
ición postcolonial, la Justicia 
medioambiental, la deuda climá- 
tica, la geopolítica y las fuen- 
tos de onergía- y la naturaleza. 
Interdisciplicar y colaborativa 
de su trabajo, Al mismo tiempo, 
también se propone una mirada. 
prospectiva al futuro por llegar. 
Klma da continuidad aa línea 
expositiva del museo que eviden- 
cia a través del arte la emergen- 
cia climática y medioambiental, 
proponiendo a la sociedad una. 
rellexión crítica de sus actos y un 
comportamiento más sostenible. 
—D1 azkunazentroo.eus/es/ 


2. Entelechy (2020), 
scultuca postiza 


da en cecbón de an 


Atcavesac el folle 
Je, en una asaulo 
ción contánua y 
Esempo peal de la 
ubicación del sol 
oboe Ulsa 


2, Beaft (20213, 
vna Enstadación 
con miles de Eloces 
Eunáldns an closuoa 
de polivinilo pers 
Elado que cepoot 
cen las Llores del 
Ardo tanebuda cono 
sl el viento Las 
Fubseco eopaectdo. 
por el suelo. Se 
Lenta de un Slegato 
contes la explote 
ción colontad y el 
Cambia climático, 
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Ángel Borrego Cubero / Office for Strategic Spaces (OSS). La Carbonería, Barcelona 


Historias entrelazadas 


Las historias que durante siglo y medio albergó 

La Carbonería son el punto de partida de una 
rehabilitación que parece dar la vuelta a un edificio 
con una sorprendente fachada en su patio interior. 


Ángel Borrego Cubero, que desde 
el año 1999 lidera la oficina de 
arquitectura, arte y activismo 
urbano con sede en Madrid, 
Office for Strategic Spaces 
(085), donde trabaja e Investiga 
sobra temas como la condi- 
ción urbana contemporánea, 

las relaciones entre el espacio 
privado y público, la violoncia, 

la vigilancia y las flcclones en 
arquitectura, ha dado Una nueva 
vida a La Carbonería, también. 
conocida como la Casa Tarragó, 


Un modesto edificio de viviendas. 
dela ciécada de 1860, que entre 
2004 y 2008 ganó notoriedad en 
Barcelona cuando fue ocupado y 
en su fachada se realizaron dos 
grandes intervenciones de arte 
úrbano. En 2014 volvió a ser no- 
tícia por una evacuación forzada. 
ue lo transformó en un Icono. 
Eráfico y político de la ciudad, 

y un año despues, en 2015, el 
Ayuntamiento lo dctaró patrimo- 
lo protegido por ser el edificio 
más antiguo en ple del Eixample. 


“Cuando la nueva prople- s, asigne 
ad nos propuso rehabilitar La oculta, le fachade 
Carbonera, surgieron muchas. del patio se hace 
dudas ante un proyecto poten- —— visible gracias a 
cialmente tan problemático, que —— 3739 passzalas que 


la integran en la 
vida coticiana del 
saticlo 


o imaginábamos guardaba 
lina sorpresa mucho mayor”, 
cuenta Borrego Cubero, Y es que 
el edificio fue construido en un 
momento de acaloradas discusio- 
nes entre Cerda, que defendía un 
ensancha racional y soctalmente 


Progresista, y el Ayuntamiento Eomnstario sodas. 
de Barcelona, que quería una. Senan! 
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ampliación urbana de diseño más 
simbólico, con grandes avenidas 
y simetrias. Y aunque esta última 
fracaso, la polémica se trasladó a 
las zonas donde hubiera sido po- 
úsible ubicar avenidas al estilo del 
Antiguo Régimen, como la parcela. 
ue ocupaba La Carbonera, y 
Que su promotor original, Narcís 
Tarragó, decidió construir con 
fachadas on todas sus orientacio- 
es (que en el caso dela orlen- 
tada al patlo quedó finalmente. 
culta), por si finalmente se hacía. 
realidad el bulevar. 


3, Sujotas por vigar 
Bajo ellas. 


leantes vertica- 
los, 160 pasacelas 
qurbcades otocgan 
Eiesarsiidnd y una 
paciencia aecea y 
muy lág908 al acesso 
a cada vivienda 


Ja cocina- condo 
comal caló. 

5, El uso de 
elales aciginales, 


De tocas estas historias, 
entrecruzadas a lo largo de siglo 

y medio bebe un proyecto de. 
rehabitación que, para cumplir 

las condiciones de protección 
patrimontal, debia devolver ta 
fachada del pato a su estado or- 
inal. "Existe una riqueza material 
y energática, incrustada en las 
historias del lugar que debemos 
Incorporar a nuestros diseños para. 
que ostos sean realmente sostani- 
bles”, señala el arquitecto, que en 
este aso ha oplado por trasia- 
dar el desaparecido núcleo de 


comunicaciones fuera del edificio, 
saltando por encima del antiguo. 
Camino de Ronda, mediante unas. 
pasarelas que hacen visible esta, 
fachada interior yla integran en la 
vida cotidiana del edifico, De esta 
torma, las pasarelas, el nucleo y la. 
nueva medianera metálica gene- 
ran un espacio comunitario trdi- 
menslonal, donde un movimiento: 
de personas y efectos simulan la 
exporlancia y visión cambiante del 
bulevar que nunca legó a hacerse. 
Una idea formal y normativamente. 
poco ortodoxa, que los técnicos 
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LA CARGONERÍA, BARCELONA 


municipales apoyaron porque, 
aunque las pasarelas modificaban. 
elestado original de la fachada, de 
10 hacerlo ésta hubiese permane- 
ido oculta ala vida cotidiana. 
¡Con la fachada más lamativa 
enel patio Interior y el nucleo de 
“comunicaciones fuera, el edit 
elo parece dado la vuelta. Las 
pasarelas quebradas se sujetan 
¡sin puntales o tirantes, sobre un. 
cruce de vigas en planta bajo. 
ella, favoreciendo la Ibertad de 
trazado en un espacio muy redu- 
cido y otorgando una apariencia. 
aérea a los caminos que acceden 
acada vivienda. La estructura de 
a medianera, elevada hasta un 7 
piso, permite el paso a su través, 
en planta baja desde el vestíbulo 
hasta el ascensor y escalera, y en 
la ultima planta para llegar a cu- 
blerta; y es además soporte para 
las Jardineras y su riego, la pre-ins- 
talación fotovoltaica y una serle de 
espejos que dirigen la luz del sola. 
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ta parto baja del patio duranto los. 
meses de inviemo. 

La distribución de las vi 
viendas enfatiza el muro central, 
asociándose los espacios de 
almacenaje e instalaciones a su 
trazado para reforzarlo visual 
mente, El espacio entre ely los 
ventanales del patio se reserva 
para la coclna-comedor, comunt- 
¡cada con el salón a través de dos 
huecos an el muro central, que. 
¡conectan visualmente el pati In- 
terior con la calle y contribuyen al 
ahorro energático con soluciones 
pasivas, al favorecer la ventila- 
ción cruzada y una iluminación 
natural que aprovecha todo el 1e- 
corrido solar. Además, se aísla la 
cubierta y so eligon carpinterías 
y vidrios que potencian el confort 
térmico y acústico, y otorgan al 
edificio una clasificación energá- 
tica excelente B, sin la necesidad 
de añadir alslamiento a las facha- 
das exterlores (que hubieran res- 
tado espacio al Interor y oreado 


tros problemas propios de las. 
soluciones multicapa). Se opta. 
por materiales originales, transpi- 
rables y otros acabados natura- 
les, como la madera de pino a la 
cera y acelte, con poco Impacto. 
de sustancias volátiles 

La intervención recupera la 
versidad de capas que han def 
nido el carácter del edificio, desde 
su construcción hasta la actuall- 
dad, manteniendo la mayor parte 
delas preoxistencias y la estruc- 
tura, reforzando forjados, muros y 
'imentación, y sustituyendo sólo 
los forjados de cubierta catalana, 
en mal estado de conserva- 
ción. Con un diseño que integra. 
volúmenes y materiales con los. 
del antiguo contexto, y todas las. 
instalaciones concentradas en un 
úcastilete en una posición similar 
aloriginal, la cubierta Incorpora. 
una jarainerta que se plantea 
¡como un refleja de la existanta 
enla colina de Montjuic, ala que 
mirala piscina. o-S-Sorg —DI 


6. La distettución 
de Las viviendas 
antetiza el mo, 
central, asacióndo 
se espacios de 
cenaje e instalo 
iones a su toazado 
paca cefaszaslo 
Visualmente. 


7y 8. El intectoo 
sonsecv vestigios 
de los años entes 
2006 y 2008, en os 
que el edtrleao 
atuvo ocupado, 


A 


OS su" 
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Duncan Lewis Scape Architecture. EKKO, Burdeos 


Reconexión natural 


En el ecobarrio Bastide Niel de Burdeos, EKKO 
reinterpreta la relación entre ciudad y naturaleza 
a través de un jardín envolvente, flotante y 
compartido, al que abren todas sus viviendas. 


Los principios de w. Me Donough 
plonero del Cradle o Cradle y la 
economía circula, y que apuesta 
por una arquitectura que utiiza 

la naturaleza como modelo y 
unciona como un árbol que pro- 
duce oxigeno, fla nitrógeno, aísla 
carbono, desta agua, fortaloce el 
suelo, usa energía solar, produce 
alimentos y crea mieroclimas- 
son el punto de partida de este: 
proyecto, finalista del Premio Mies. 
UE 2024 y mención especial de 
los European Collective Housing 


Awards, Una obra de Duncan 
Lewis, para quien "la modemidad 
rompló un vinculo entre la huma- 
idad y su entorno que es funca» 
mental recuperara través de una 
nueva relación entre arquitectura. 
y ciudad que implica una también. 
nueva conexión entre lo cons- 
'vuldo y lo natural” con la que, 
frente a la urbanización excesiva 
e gran parte del territorio, so 
logra minimizar el Impacto de la 
construido y responder a las ne- 
úcesidades reales de relación. 


Situado en el ecobarrio 
Bastida Niel de Burdeos, un dis- 
trto técnicamente innovador en 
términos de ahorro de energía, 
gestión de agua y residuos, y flujo 
de tráfico, el edificio pretende dar 
respuesta a las emergencias al 
imáticas, ecológicas y de vivienda. 
actualos. 49 apartamentos con 
na fachada ajarcinada de 90 m 
¿que se extienda a lo largo de la 
calle Hortense (de hortus, jardín 
¿en latin y alberga un volumen 
exterior compartido de más de 
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1, Una Zigees ss 
Eeucturn metálico 
envuelva 6 ea 

valunen ajardinado 
que se abco 0 lo 

Esudad 


18,600 mí Una gran sala colectiva, 
¡con árboles flotantes en cada uno 
de sus cinco niveles, gestionada 
por los vecinos y que resuelve la 
alta densidad de la oludad. 

Inspirado en el complejo de 
nvemaderos Estufa Fría de Lisboa, 
eledificio se envuelva con un en- 
rojado de metal igoro y de diseño 
Irregular, que ayuda a mantener el 
ecosistema vivo ocultando” gene- 
osos balcones que se extienden, 
¡en busca de luz y crean un corre- 
dor natural que protege y ventla. 
todas as viviendas, adaptándose 
Alas diferentes épocas del año, 

De Erlus y Moeding y 
¡concebido como una relnter- 
pretación contemporánea del 
paisaje urbano de la ciudad) el 
revestimiento de exterior logra 
luna perfecta transición entre 
cubierta y fachada. Las tejas 
planas biancas del techo reflejan 
la luz dl día y ayudan a reducir 
el calor acumulado durante el 
verano, y las fachadas, ventiladas 
y de tejas de terracota esmalta- 
as, destacan por un distintivo 
diseño, en distintos tonos de gris 
claro, mates y brilantes, —D1 
duncan-lewis.com 


2. Con dcbolas en 
ste gran Jacdtn 30 
Eunciana cono una 

can sala colectiva, 


extienden hacía el 
Jacdin, coma hojas 
ada de uz que 
detinen un Limite 
Pocoeo ante inte 
tar y extectos 


4, De Las emoecas 
asociados Posding 
y Eclus, las 
<hadas bon todos 
ventiladas, con un 
depurado diseno en 
Airtántos tonos de 
aria claco, nates 
y besllantes, que 
onbinan peetecta- 
mente con el Eejeds 
Eanbién cerámico 
y en un luminoso. 
Tales blanca 
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Seanics x Velux. Copenhague 


Habitarel agua 


Velux presenta la sala de reuniones flotante 
Seanics, un proyecto que explora potencial del 
agua como entorno construido y que ofrece una 
experiencia única de diseño, paisaje y luz natural. 


Que la luz solar tiene un efecto. 
revitalizador en el entorno, que es. 
capaz de transformar cualquier 
ambiente mejorando el confort y 
que además incide directamente 
enla regulación de los ritmos 
elrcadianos, Impactando posit- 
vamente sobre la salud, el estado 
de ánimo y la vitaldad son po: 
derosas razones para convertiña 
en protagonista del Interiorismo, 
Velux, empresa ler en solucio- 
es de lluminación natural para el 
hogar, ha dado un paso más para 
disfrutar de un espacio habitable 
más luminoso y saludable con 
una última gonoración de venta- 
as de tocho para instalar sobro. 
tejados planos, 

Durante la última edición del 
prestigioso festival Sdaysotde- 
sign, celebrado en Copenhague 
el pasado Junio, pudimos dís- 
Irutar de Seantes  Velux, una 
Interesante colaboración entre 
¡GoBoa y la firma, donde se pre- 
sentaban estas nuevas ventanas 


dentro de Seanics, un espacio 
lexible y modular que activa el 
potencial del agua para crear 
huevos entornos recreativos. 
Hablltado en esta ocasión como. 
sala de reuniones, se ha logrado. 
una experiencia única que com- 
binaba luz natural, diseño de van- 
guardia y el sereno paisaje de los. 
canales de Copenhague. Este es 
un ejemplo de cómo se pueden 
crear ambientes interiores con un 
alto nivel de confort y que esti- 
imulen el bienestar, la creatividad 
y la productividad. También deja 
¿laro que ol diseño as una aficaz 
herramienta para el cambio pos'- 
Ivo y el impacto social 

Esta nuevo modelo de Velux, 
ue optimiza la entrada de luz 
natural hasta en un 52% en com- 
paración con ventanas anterlo- 
res, también permite integrar per- 
lanas de un modo muy disoreto, 
lo que garantiza el control solar 
y una protección extra contra el 
alor.—DI velux.es 


1. SEQMIOS 09 un 
aspacio flexible y 
Sodulac poesentado 
pas Velux cono una 
Tala de ceuniones 
ducante el festival 
Siayenráesign, 

an Copenhague 


2, Fabricado con 
Linea de videso 


ventens 


plano de Velo que 
da de 1u2 natucal.. 
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Nacional de Diseño 2023) y el 
«presar los momentos finales de com! 


de un fuego que ha desaparecido, donde La 
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XISUI Design. Thin-shell Metal Woven Pavilion, Shanghai 


Arquitectura digital 


Diseñado y fabricado a través de CNC, y 'posado" 
sobre un gran plano de agua, este pabellón 
se inspira en los principios estructurales de 
transmisión de fuerzas de las cáscaras de huevo. 


Flotando' sobre un estanque 
en Shanghal, el hin-Shell Metal 
Vioven Pavilion nace como un 
refugio para la meditación y la 

paz intenor, que ofrece un rincón 
tranquilo para la contemplación, 
lejos del bulicio de la vida urbana. 
Un pabellón moderno, ligero y de 
ran envergadura, que explora 
uevas posibilidades en diseño, In- 
entera y fabricación a traves del 
Control Numérico Computarizado. 
(CNC) y un novedoso enfoque en 
la construcción metálica digital Su 


cáscara de metal segmentada se 
inspira enla apariencia del tejo. 
biónico de los nidos de pájaros y 
en los principios estructurales de: 
transmisión de fuerza de las cás. 
caras de huevo, que el equipo de 
xISUI ha estudiado en profundidad 
Para construlr una cúpula centr'- 
peta con carcasa ultafina Into- 
rada. Un espacio arquitactónico 
Único, que minimiza matoriales y 
mano de obra, protegido cel viento 
y lol, pero que permite que la 
luz natural penetre en su Interior. 


“Normalmente, una luz de 
1x8 m como esta requeriría 

na estructura de apoyo”, cuen- 
tan los arquitectos, que con tar 
solo dos capas de segmentos 

de placa metálica de 2,5 mm de 
espesor han logrado salvar una 
juz do 4.400 veces su espesor sin 
renunciar a la ntogyidad estó- 
tica, 469 segmentos metálicos 
diseñados y fabricados digita 
mente mediante maquinaria CNC 
a medida en diferentes tamaños, 
donde las técnicas tradicionales 


digitalmente 
Alora y Esvcioa 
de a medido e pacto 
de 459 segnentos de 
aca metllioa de 
,5 ma, el pabellón 
silye in apoyos ina 
Luz de 4.400 veces 
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2. El pasaje "hundl 
do enel agua que 
loage al pabellón 
ncñguece a e 


3. Tetido de un 
uccón decado mate 
que contrasta con 9 
Blanco extecdor y 

o cambiante 
de lucas y sontoss 


de soldadura manual se reempla- 
zan por pernos diseñados digital 
mente para garantizar Una mayor 
precisión. Este método mejora la 
teniblidad, al permitir una fácil 
sustitución de los componentes o 
la reubicación de toda la estruc- 
ura en otro lugar (el pabellón fue 
montado por primera vez en 2020, 
para uso temporal, y posterlor- 
mente reensamblado y reubicado 
den 2023 de forma permanente). 
Para recrear una experien" 
ia inmersiva, los visitantes son 
guiados hacia el cascarón por un 
pasaje 'hundido' en el agua, que 
enriquece la experiencia senso- 
rial e invita a reflexionar sobre la. 
naturaleza. Blanco hacía el exte- 
rior para abrazar su reflejo sobre 
el agua, el interior se e de un 
característico marrón dorado 
mate envuelto por las montañas 
y el mar, donde pequeñas aber- 
turas se hacen eco de la estruo- 
tura de la cúpula, dibujando un 
ciclo que cambia von el curso de 
la luz del sol, yla acústica ampll- 
fica los volumenes normales de 
conversación y proporciona un 
entorno propicio para la intr 
pección. —DI xisuidesign.com 
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Squeeze, Paul Cocksedge, Paris Design Week 


Compresión y reflexión 
Con Squeeze, una escenografía que combina 
esculturas tridimensionales y espejos enmarcados, 


Paul Cocksedge provoca un sugerente diálogo entre 
presente y pasado, lo real y lo reflejado. 


El Hotel le Sully una mansión —— clásico y las líneas contempo- —— creando una sensación de movi- 
ubicada en el distrito de Marals—— ráneas de Squeeze, una esce-— — miento. Los marcos sirven como 

y proyectada por Jean Androuet— nografía que combina espejos estructuras que mantlenen estas 

du Cerceau en el siglo XVII, ha enmarcados con esculturas Tormas en su lugar, Como SIlaS 4,7 ta otarta 
sido el excepcional telón de tridimensionales, comprimieran. 

ondo para la instalación que El proyecto de Cocksedge La instalación, que consta —— SLLzy acoge a 
Paul Cocksedge ha inaugurado comienza con unas plezas re- de Sdiseños diferentes, cada Instalación Squerze 
durante la Paris Design Week, dondeadas y orgánicas, con su-— uno.con una edición limitada de — una escemgrefía 
Conocido por su rica historia y perfila reflectante, que infunden — 7, ha sido realizada con la co- 

su gran arquitectura, el edificio, — una sensación palpable de com- — laboración de Deknuat Mirrors, 

sede del Centro de Monumentos — presión. Estas formas se ren una empresa belga que combina — ItEccdo que ce 
Nacionales que ha promovido —— terpretan en espejos bidimen- —— la artesanía tradicional con las —— deis accutcectura 


este encargo, ofrece un sorpren- — sionales que las transforman en — tecnologías más recientes para — y mitipiican Les 
dente contraste entre su diseño — superficies planas y rellectantes, — fabricar espejos invisibles para — porepactivas 
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grandes Interlores, y muestra la 
exploración de Cocksedge sobre 
la luz, elreflejo yla alquimia de 
líquidos que hay detrás de su 
tabricación, "El asombro del 
primer momento en que los hu- 
manos se dleron cuenta de que 
podían unir estos líquidos para. 
crear un espejo reflectante per: 
focto debe haber sido extraoral 
nario", dice el diseñador. 

El proplo Hotel de Suly y 
su entorno realzan el tema de 
la transformación que evoca 
Squeeze, ya que las plezas 
roflejan no sólo la luz, sino 
también los intrincados elemen- 
tos arquitactónicos del edificio 
mismo. La primera de ellas se 
encuentra en el centro del arain 
y consiste en círculos de espo- 
Jos ovalados que capturan el 
cielo y el entorno, Se trata de un 
elemento interactivo que invita 
alos espectadores a verse a sí 
mismos inmersos en la monu- 
mentalidad del paisaje parisino. 
El resto de diseños y las escultu- 
ras se disponen en la planta baja 
del edificio, bien sobre peanas o 
paredes exentas, ostablociendo 
ún interesante recorrido y una 
sugorento relación con la colo- 
vista creación artística de David. 
Tremlett que decora las paredes, 
multiplicada hasta el Infinito. 


En la entrada, una gran pleza 
cuadrada da la réplica a la del 
Jardín, mientras el resto enmarca. 
elementos arquitectónicos como 
la chimenea, las escaleras de 
plegra, las vigas de madera del 
echo y las carpinterias, que se 
proyectan con nuevas y sorpren- 
dentes perspectivas, 

Mediante la yuxtaposición 
de espojos bidimensionales. 
¡con esculturas tridlmensiona- 
les, Squeezo busca provocar 
un sugerente diálogo entra lo 
tangibio y lo rofejado, lo real y lo 
sugendo, el pasado que repre- 
senta el edifico y el presento que 
encarnan los visitantes de la Ins- 
talación. —DI malson-objet.com 
paulcocksedgestudlo.com 


$. En da entent 
una pieza cuades- 
da de le réplica a 

petalada en al 
jardin, compu 
pre un eleculo de 
espejos ovalados. 


4, Uno de las 
acepcendentes 
aculuoas Eoiéi 
senesonoles de Paul 
Corkeedge que de 
acigan a Squeere. 
En das pactdes, la 
aolietdcs de 
TeenLett 


[3 Valentine | CIN] 


Valón Premium Fachadas. 
Para fachadas 

bien protegidas, 

durante más tiempo. 
Disponible en 

centenas de colores. 


¿Pintamos? 
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The Cauldron. Mathieu Lehanneur, París 


El pebetero flotante diseñado por 


Celebración Watrieu Lehameur resume el éxito de 


los JJOO de París y ejemplifica el papel 


Cc O | e ct iva que el diseño puede desempeñar para 
unir una sociedad en torno a sus valores. 


DISEÑO INTERIOR 


Sieléxtto de la celebración de los 
4400 en Paris tiene un símbolo, 
si duda es el magnifico The 
Cauldron, el globo-pebetera pro- 
yectado por Mathieu Lehanneur, 
El diseñador, responsable tam. 
bién dela Antorcha, ha creado. 
dos pabatoros para esto avento, 
el lamado de Relevo, una suerte 
de escultura circular dispuesta. 
sobre una peana que sirvió de 
soporte al fuego en su camino 
a Paris, y el magnifico pebetero 
flotante, un 'monumento' que se 
ha convertido en el nuevo Icono 
en la cludad y que cada tardo se 
elevaba desde el Jardín de las 
“ulerías. Pensado inllalmente 
para ser reciclado después de su 
retirada hace unas serranas tras. 
los Juegos Paralímpicos, aun se 
está decidiendo si convertirlo en 
ia atracción permanente, 
Construido alrededor de una 
estructura de aluminio mecani 
Zado y anodizado, The Cauldron 
útilza técnicas propias de la 
aoronautica para lograra máxima 
ligereza, El globo, que mide 22 
metros de diámetro, está lleno de 
hello y puedo arrastrar casi $ to- 
neladas, pero ahorrar cada gramo 
fue crucial para garantizar un 
Vuelo estable y un ascenso suave. 


hacia el cielo. En su diseño cada 
elemento y componente técnico 
uvo que ser culdadosamente op- 
tímizado para minimizar el peso. 
Pese al etecto mágico de su vuelo. 
cada noche, que desde et suelo 
se percibía totalmente real, el 
anillo de fuego del pebetero no ora. 
auténtico, estaba hecho con luces 
eléctricas y agua nebilizada, que 
¡con el movimiento del globo en el 
aro recreaba humo. 

Símbolo del fuego sagrado 
ue procedo del Sol, tal como lo. 
pensaron los griegos, la propuesta 
de Lehanneur ciera de alguna. 
manera el cfculo, devolviéndole 
al sol el fuego que surge de la 
úerraLa Antorcha, el Pebetero. 
de Relevo y el Pebstero Olimpico 
no son objetos separados. Son os 
ítulos de una gran historia. Cada 
uno encarna el espiritu de los 
Juegos de Paris. El pebetero toma 
/a.forma de un anillo de fuego 
suspendido sobre una superficie 
líquida. Puro y mágico, parece 
flotar y se refleja on su baso mo- 
tállca. Sila Antorcha es un fuego 
sagrado que se transmita, el cal- 
ero as el objato en torno al cual 
nos reunimos y que una nuestras 
energías”, dice el diseñador, —D1 
mathieulehanneur fr 
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. Mathiso Lohan 
peso delante de The 
Couldron, el pebe 
eco Flotante que he 
diserado para los 
3000 de Paco. 


2, El pabetaco, que 
desde el Jncdin de 
6s Tullecias, cons 
ta de una estsuctuco 
de aluminio ant 
zado suspendida de 
an gL000 de helio 
de 22 metoos 


3. El fuego del 
de Juegos 

y gus mou 
iento del globo 
dada la impeesión 
de ace humo, 
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Sabine Marcelis, Panorama. High Museum of Art de Atlanta, Georgia, EEUU 


Una nueva mirada 


Luz, color y perspectiva se reúnen en Panorama, 
la instalación que Sabine Marcelis ha creado para 
el proyecto con el que el High Museum of Art 

de Atlanta busca activar sus espacios al aire libre. 


Este verano, el High Museum 
ot Art de Atlanta, en Georgla 
(EEUU), ha presentado, 
Panorama, la instalación Inte- 
ractlva de la diseñadora holan- 
desa Sabine Marcelis que forma 
parle del proyecto iniciado por 
el museo en 2014 para activar 
la Plaza Carroll Slater Sifly del 
Woodrutf Arte Center, un centro 
de artes visuales y escénicas 
uo, adomás del High, alberga. 
el Alianco Thoatro y la Atlanta 
Symphony Orchestra. Una obra 
escultórica inmersiva que puede 
visitarse hasta el 1 de diciembre, 
diseñada a mecida para el lugar 
y que explora cómo la Inte- 
acción con el arte y al disoño 
puede extenderse más alía de 
las paredes del propío museo, 
diseñado en 1983 por Richard 
Meler y ampliado por Renzo 
Piano en 2005, 

Para la novena edición 
de esta interesante propuesta 
del High Museum of Art, con el 
apoyo de la Fundación Lettle 
Pate Evans, Marcelis ha creado —— visual. De esta forma, al situarse — extraordinaria sensibilidad en 


un caleidoscopío que juega con — entre los pilares, los Visitantes —— el tratamiento del color y de su 
el color, la luz, los reflejos yla pueden disfrutar de una expe- —— investigación sobre la materia 
perspectiva. Cuatro pilares de riencia completamente nueva de — lidad, que explora a través de 
vidrio que giran, reflejando al la plaza, a travós de una instala- — formas puras que resaltan las 
paisaje y el entorno urbano, y ción que relaja tera! y metafó- —— propledados de los materiales 
que a medida que se mueven ricamente el sol, transformando — y de elementos como la luz y al 
actúan como imanes que atraon.— las parcepciones o impregnando— vidrio. Con ellos crea diseños 
la luz y el color hacia un espacio — ellugar de una nueva calidez sensoriales en los que la expo- 
normalmente desaturado y que En Panorama Marcel lencia se convierte en función 


ahora transmite un gran impacto. ha vuelto a hacer gala de su y en el caso del proyecto dal 


Diseño INTERIOR 


1 La instalación 
de Sabine Maccolis 
Paena paste de una 
inácsotiva que 
ccancé en 203€ y 
que exploza cómo 
a antecacción cor 
el aote y el diseño 
pando extenderse 
bs a21A de las 
pacedas del pragto 


2. Los planos espa 
Jusos que envuelven 
da obor co 


Jos, 
las percepciones 
y Logcando que 1os 
Visitantes expres 
denten e espacio 
de una focna com 

pistamenta nueva 


3. Los custeo pa 
pes de videio que 
dan £ocma e Le3re 
alación gican ce 
Elajondo el pesaje 
y el entorno uchano 
de da plaza, Llenar 
do de Luz y colocan 
space nornalnente 
des 


museo, en movimiento, su- 
merglendo al visitante en una 
nueva dimensión. Un trabajo que 
refleja su continua innovación y 
destreza en la manipulación de 
materiales, y fusiona su conoct- 
miento y experiencia en diseño. 
espacial con el proyecto del 
High Museum of Art do activar al 
extarior mediante instalaciones 
interactivas. "Estamos orgullo- 
sos de sor la primera institución 
estadounidense en encargar 

na Instalación a una artista tan 
Innovadora y respetada como. 
Sabine Marcelis y de que nues- 
tros visitantes puedan disfrutaria 
durante estos meses”, señala el 
director del High Museum of Art, 
and Suffolk, para quien es fun- 
lamenta! cómo la obra envuelve 
al visitante en una experiencia 
creativa Incluso antes ce su 
entrada al museo. 

"Con Panorama, Marcells 
invita a dejar de lado las ideas 
preconcebidas y abrazar nuevas 
exparlencias, a través de una 
instalación de vidrio reflectante y 
sonsiblo a su entorno, que cues- 
tiona la validez de las primeras 
impresiones”, añade la comisaria 
de artes decorativas y diseño, 
Monica Obniski. Una Invitación 
a plantearnos qué pasa cuando 
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vemos las cosas de forma. 
diferente o si podemos Inun- 
dar de una nueva claridad 
nuestras vidas o ideas. Se 
trata también un elemento 
de dinamización urbana, 
que muestra el potencial 
creativo que son capaces 
de alborgar nuestras calles, 
que además permiten la di- 
vulgación y democratización 
de la escultura. 

La Instalación de 
Marcelis se suma a la llsta de 
proyectos anteriores, ma: 
dos por autores como los 
mexicanos Héctor Esrawo e 
Ignacio Cadena, ol español 
Jalme Hayon, el japonés Yurl 
Suzuki, los neoyorquinos 
SO - IL y Biyony Roberts 
Studio o la artista estadount- 
dense Tanya Aguiñiga. Obras 
todas ellas únicas, en las 
que ol High Museum of Art 
ha trabajado junto a organi 
zacionos artísticas locales 
y socios del Woodruff Arts 
“Cantor para ofracer a sus ya 
mas de 960,000 visitantes un 
programa de Instalaciones al 
alre bre. —D! high.org 
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Tapio Wirkkala. Form. EMMA, Espoo 


Del material 
a la forma 


Maestro del diseño finlandés, Tapio Wirkkala fue un 
visionario y un virtuoso investigador de nuevas formas 

y materiales. La exposición Form, en el EMMA de Espoo, 
destaca el carácter escultórico de sus proyectos. 


Por Dario Gagliardini 


diseño INTERIOR 


La figura de Tapio Wirkkala, diseñador 
Iintandés falecido en 1985, ha sufrido un 
lerto olvido en los años posteriores a. 
su muerte, a excepción de la exposición 
celebrada 2004 en la Arquería de Nuevos 
Ministerios, en Mack, comisariada por 
Soledad del Pino y con la colaboración de 
Kant Wamsteker, que adaptaron la mues 
tsa original, ideada por Juhani Palasmaa. 
y Teemu Taskinen. Para recuperar la 
trascendencia del trabajo de este maestro. 
del diseño finlandés -que además de un 
creador de una amplitud excepcional, con 
luna obra que abarcaba una numerosa va» 
ríedad de objetos, fue uno de los primeros 
antstas finlandeses en hacer esculturas 
completamente abstractas, el mismo 
arquitecto Juhan! Pallasmaa, antiguo, 
Colaborador, amigo y experto en Wrkkala, 
comisaria la exposición Form, en el Museo. 
de Arte Madero de Espoo, en Finlandia, 
¡Gestionada por Henri Paunu y Pernia 
Vik y coproducida junto a a fundación. 
apio Wiridala Rut Bryk, la muestra se ex- 
úhibe hasta el 6 de octubre en la galeria de 
exposiciones temporales cel EMMA, pero. 
el museo acoge de forma permanente 
toda la obra del diseñador. Form se centra 
principalmente en las esculturas y en el 
carácter escultórico de sus proyectos, 
ue abren diversas perspectivas sobre la 
escala, el material y la función del objeto, 
incidiendo en la exploración continua dela 
Torma y del sentido del moviniento 

“apio Wirkkata nació en Hanko 
el 2 de junio de 1815, al igual que sus 


hermanos Helena y Tauno. Wikkala se 
apasiona por las artes gracias a su pa- 
dire, mari, arquitecto de cementerios, y 
¡su madre, Selma, talladora de madera. 
Estudió en la Escuela Central de Artes y 
Oficios de Helsinki, donde se especializó 
en diseño industrial y gráfico, A finales. 
de los años 40 se casó con Rut Bryk, 
una ceramista de origen sueco conside 
rada la reformadora del arte cerámico 
finlandés moderno, que fue la gran 
inftuenca y colaboradora del diseñador. 
Vilrkaala trabajó para varlas empresas. 
de publicidad hasta 1946, año en el que 
ganó un concurso para lttal, la Icónica 
firma fintandesa de objetos de vidrio, 

El concurso consistia en la creación 

de motivos decorativos para vidrlo y el 
Joven diseñador ganó con Window, Incor- 
porándose al departamento de diseño 
dela marca e iniciando asi una larga y 
prolífica colaboración. 


Artesanía e innovación 

Su trayectoria profesional no resultó fácil 
al principio. Su primera creación de éxito 
Tue la serie Kontarell (1946), inspirada en 
las setas del bosque finlandés, y requirió 
su Inmersión en el proceso de produc 
ción para plasmar los ofectos y Ineas 

en Jarrones, platos y cuencos de vidrio. 
Diseñó los moldes, aprendio a moler el 
viario con diamantes y a soplar para po- 
der acompañar a los artesanos durante 
la realización del objeto. La serie Luvo. 
luna excelente respuesta y se estuvo. 
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132. Foo est 
me escultucs de 
atera conteachapa 
a de aoan esc 
pacamente Vistes. 
dispuestas en dá 
Jogo can Las piezas 
de diseno y objetos 
salizados pos el 
eisetador 


3, Tapio Mickkalo 
[istt-1986), dt 


escultas y 


produciendo hasta 1960. Su trabajo 
estuvo fuertemente influenciado por las 
tradiciones artesanales locales y a me- 
nudo experimentó con nuevas técnicas y 
materiales. Nuevas técnicas aprendidas 
a veces de sus colaboraciones, como. 
¡cuando a mediados de los años 60 c0- 
menzó a diseñar objetos de vidrio para la 
histórica empresa italiana Veninl líder en 
el sector del vilo artistico. En el homo. 
de Vanini creó las botellas Bole para la 
colección de su debut en la Blenal de 
Venecia de 1966, donde se pudieron 
apreciar los resultados de su trabajo. 
Fortalecido por la experiencia en el 
mundi del vidrio nórdico enla fábrica de 
Iittala, Wirkkala combinó su cultura con la. 
artesanía típica de Murano, que le fasci- 
ú'naba y que le ofrecía nuevas posibilidades 
expresivas: se familsizó con la técnica 
de la flgrana y con el descubrimiento" 
del color, recur a la técnica del incalmo 
úparall realización de objetos polieroma- 
dos en vidrio transparente, colocando. 
diferentes colores, principalmente con 
tonos fros, pero también con notas vivas. 
Rosa Barovier Mentast), estudiosa y au- 
tora de numerasos loros sobre el ido, 
erftala figura de Wirkkala: “Un finlancós 
fascinado por Venecia que recupera inno- 
vadoras técnicas como el incalmo, el In 
jerto de dos tipos de color en las famosas 
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Burbujos, una antigua técnica, pero. 
redescublerta, renovada y revalorl- — , 
zada. Quizás faltaba un extran- 
Jero que también volviera a dar — 
impulso aunarte antiguo”, 
Taplo Wirkkala recibió — / 
importantes encargos. 
Uno de los más relevan- — / 
tes fue un trabajo enla — / 
Tábrica de porcelana. 
alemana Rosenthal, 
una colaboración 
que duró unos 
elnta años y cuyo. 
resultado más 
reconocido es el 
Jasrón Paper Bag 
(0977), que sigue, 
siendo uno de los. 
más vendidos de 
Rosenthal. Tapio 
Viirkala también 
es admirado por 
su uso innovador 
dela madera en el 
diseño de muebles: 
entre ellos la mesa 
X-frame, una verdadera 
obra maestra en madera, 
creada en 1958 y produ- 
ida por Artek. 


Escultura en madera 
apio Wirkkcala también fue escul- 
tor, Su carrera comenzo en los años 


30, pero abandonó la escultura tradlclo- 
nal en los años de la posguerra y a prin- 
ipios de los años 50, cuando comenzó 
a desarrollar una nueva técnica con. 
madera contrachapada. Como resultado, 


creó escul- 
turas que 
Combina- 
ban forma y 
movimiento 
sobre una. 
superficie 
ligera de 
este material, 
Las obras, que 
representaban 
una abstracción: 
excepcional, dle- 
ron una nueva dl- 
rección al arte de la 
escultura finlandesa, 
“dejando una huella 
duradera en el diseño 
"escandinavo que le ha. 
llevado a ser considerado uno 
de los creadores más importantes 
de la posguerra, con presencia en 
las colecciones de muchos museos 
intemacionales. 


Arte aplicado 

No es inusual que los artistas 
úisañen y que los clseñadores 
0 arquitectos creen arte. En 
Finlandia, el movimiento. 

de artes y oficios promovió 
fuertemente la unidad entre: 
elarte y el arte aplicado" 
Hvittrásk, la residencia co- 
munal y taller de los arquitectos 
Geselius, Lindgren y Saarinen, es 
probablemente la manifestación 
mas conocida de esta tendencia. 
típicamente 'romántica nacional! 
Louis Sparre, que triunfó tanto 
¡Como pintor como diseñador, se 
movió sin esfuerzo entre estas po- 
Siciones en las primeras escenas. 
artísticas y de diseño de Finlandia. 
Taplo Wirkkala heredó y expresó. 
esos aspectos del romanticismo. 
nacional en sus primeros años, 
omo joven que aspiraba a llegar a 
ser artista, El camino emprendido. 
por este artista-disoñador-anto- 
ano es realmente ejemplar por su 
gran amor hacia su oficio y por 

Un deseo, nunca satisfecho, de 
nuevas formas. —DG 


1951, en madeos de 
bed Joninado, 

5. Art-objects 
3087 y 3588 en 
videlo tocnsado y 
aoplado, pasa Et 
hala, 1965. 
Escultaro Shell, 
dh macacn conteo. 
chapado, datada en 
dos años 60 


7. La secáo Belle 


de conte. 
chapado Sin nonbos 
Finales de los años 
50, expuesta en la 
mubetca Foo 
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Luis Asín, MINIM, Open House Madrid 


Madrid 
inédito 


Open House Madrid celebra su 10? 
aniversario con la muestra Madrid 
moderno, por Luls Asín, un recorrido 
fotográfico inédito por edificios 
icónicos que han sido protagonistas 
de la historia del festival. 


Los edificios dels. XX más em- 
blemáticos de la capital, que ya. 
Torman parte de la esencia de la 
lucad y que ostán asimilados a. 
lia, todavia puedon sorprender: 
sucede cuando se ponen bajo la 
mirada de un gran fotógrafo de ar- 
úuitectura que, con una sugerente. 
y personal perspectiva, retrata de 
forma inédita estas construccio- 
nes. La exposición Macri mo- 
demo, por Luls Así, redescubre, 
la mejor arquitectura de la oludad 
desc la particular mirada de uno 
de sus fotografos más reconoct- 
dos, que ha retratado cada uno de 
edificios para esta ocasión 
Comisariaca por los arqui 
teotos Inmaculada Maluenda y 
Envigue Encabo, la exposición, que 
se puede visitar en el showroom 
de MINIM hasta el 26 de vctubre, 
inaugura la décima edición de 
“Open House Madrid nomena- 
Jeando su historia a travós de los 
edificios del siglo XX más icónicos 
que han formado parto del certa- 
men en algún momento de estos. 
diez años de existencia. LoS pro- 
yectos de Francisco Javier Sáenz 


de Oza, Fernando Higueras, Ratas! 
e La-Hoz, Miguel Fisac, Antonio 
Palacios, José María García de 
Paredos, Luis Marinaz-Faduch, 
Luis Gutiérrez Soto, Corrales y 
Molezun, y Armiches y Dominguez. 
se muestran de una forma total- 
mente distinta bajo la cámara de 
Asi, que emplea ángulos Insólitos. 
y perspectivas unicas para revelar 
detalles que en ocasiones podrian 
pasar desapercibidos, 

El célebre fotografo de arqui- 
toctua, antiguo colaborador de 
Diseño Inter y reconocido con 
numerosos premios, nos descu- 
bre en esta exposición miradas 
inéditas sobre exiicios como. 
Torres Blancas, el Hipódromo 
de la Zarzuela, el Insituto del 
Patrimonio Cultural de España, 
el Edificio Castelar el Pabellón 
elos Hexagonos, el Centro de 
Estudios Hidrográficos, el Palacio 
de Cibeles, el Aucitorio Nacional 
y los Cines Callao, "Con esta ex- 
Posición he tenido la oportunidad 
de fotografiar arquitectura como, 
a mí me gusta, con total Ibertad, 
¡Somo un paseante, sin tipodes 


DISEÑO INTERIOR Lurs asta a 


úl el constreimiento de cumplir 
¡Con un objetivo para un repor. 

tale. Preparando esta muestra 

ho vuelto a mis orígonos como 
fotografo”, dectara. “Tambión he 
recuperado el acto de pasear, un 
hábito que comencé recomiendo 
barrlos como Chamberí, donde 
hay muchos edificios de Fisac, o 
Agúalls, dondo están las pri 
meras viviendas de Oíza. Con la ct 
ferencia de que esta vez he tenido. 
el privigalo de fotograñar edictos 
por dentro y sin gente alrededor, 


1 y 4. Intoctoc enfrentánciome a solas con las. 
del saiico Tocoss arquitecturas más excepcionales 
Blancas, peoyectado de Madrid", concluye el fotografo. 
[rra La exposición celebra la 


décima edición de Open House: 
Madrid, un festival que convierte 
ala arquitectura y a la cludad en 
protagonistas durante el último 
finde semana de septiembre, 
abriendo las puertas a los ciuda: 
¡anos de más de un centenar de 
espacios cónicos, inaccesibles 
ración Inaugurados, Incluyendo. 
además actividades y eventos 
entorno aa arquitectura, —D1 
minim.es openhousemaciid.org 


ancaL año 1960, 
2. Ees£ieso Canto- 
loc, del srqultecto 
atar te Lotes, 
lsenado an 2083. 


3. Hipódromo de 1a 
Zaczuela, bea de 
los aoquítectos 
Enclos Hentchee, 
actin dontngues y 
sl ingantco Eduno- 
de Toccoja, 1941 
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Care. Emiliana Design Studio, Vergés 


Diseñar para cuidar 


Care nace en respuesta a la necesidad de lograr 
espacios más humanos, inclusivos y respetuosos 
con la diversidad funcional, y a la vez adaptados 

a la sensibilidad de la arquitectura contemporánea. 


EEN Coharente con una trayectoria de 
Ñ diseño centrada en el blenestar 

| dels porsonas, Ana Mi y Emi 

¡ Padrón, emana Design Stud, 

an presento un nuevo proyecto 
cue, por necesario, comproms- 

tido relevante, ha despertado un 
¿ran neres Se tratado Coro, una 
colección de moto producida 
por Vergés, que nace de a necesi 
add entender y acoger laiver 
idad funcional de las persons, 
favoreciendo una vida más sega 
Yaitónoma. Sons por pro: 
fesón para tdetctaraquelasco- 
as que e puedan mejorar” en os 
¡timos años los disonacores ran 
estado en cometo con hospitales 
y residencias dond ss taren en 
las carncis de etosontomos 
desinacos la atención y cticado 
dels personas, Paralelamente, 
tn encuentro providencial con 
Pauina Balba, por entonces dk 
rector del Postgrado en Gestión 
Y Ohnamización de Proyectos de 
Envejecimiento Acto, que Impar- 
tata Universidad Pompeu Fabra, 
au delitres d a pareja por 
Sitoma yl propio Ema Pacs sa 
matcul en elcurso “que tera 
ra mirada muy amplay posta, 
habida de como optimizar opor. 
tunisades de sala, partcpación, 
Seguridad, bienestar” 

La colección Coro suga dl 
proyacto de Iostgación al nal 
ds postgrado, "que nos coniimó 
cto on l mercado nacional 
¿tora de mobiaro adaptado 4 
las necesidades dels porso- 
nas con versidad funcional es 
realmente muy pobre. En algunos 
casos pueden atistace aspectos 
prácticos pero en general nos 
encontramos con mobi ste; 
anticuado, muy poco ataco, so- 
Erecimensinado, incluso per. 
mos decir que en era manera 
estima ales usuarios” nos 
expican "Muchos arqutcctos o 
inerorstasnos han comentado 
cue ls cuesta presen mob 
] o para espacios como residen» 

cs centres chicos bblotecas, 


DISEÑO INTERIOR 


1. Heditescónes us 
ña butaca cantor 
table, cobusta y 
sstable, de prof! 
les cedenteados, En 
dos alturas y ve0- 
sión de des plazos 
Son otomí a Juego. 


2. Bahia, astuatt- 
ración contenpocá 
dea del tesdicional 


Lacuna cuevas y ún 
espalda envolvente 
den nadeca cuovada 
En des alturas de 
sespaldo y tantión 
on atom 


3. En des epelo- 
05, esctangulas 0 
pedonda, las patas 
contealas de las 

esas Mago Pecili- 
Eon la acceribsls 

dad de toto tano de 
állas y butacas, y 
la mnsobcabil3eno 
de sillas de puedas. 
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hoteles... que cumpla los requisitos 
¿e confort y accesibilidad, y que a 
la vez se adapte a la sensbildad 
de la arquitectura contemporánea. 
Algunos se resisten a prescribir 
según qué muebles porque no 
encajan con su Interiorismo y a 
veces terminan instalando sas o 
butacas que, aunque puedan ser 
estóticamente afinas al proyecto, 
no cumplen con la accesibilidad, 
Ino ayudan a sentarsa o levantarse 
fácilmente, no transplan, no son. 
fáciles de limpiar etc.” 

Altodas estas necesidades. 
buscan dar respuesta los muebles. 
Care, una colección que pone 
el acento en aspectos como la 
ergonomía, la accesiblidad, el 
úcontort y el mantenimiento, desde 
eldiseño y el bienestar estático, 
porque además de cumplir con su 
unción, formalmente las piezas. 
e han culdado hasta el ultimo de- 
tal, Durante el proceso creativo, 
Emilana Design Studio desarrolló 
lun intenso trabajo de investigación. 
“Hablamos con el personal delos. 
centros, también con los usuarios/ 
as, y do oso análisis dotoctamos 
necesidades y oportunidades 
e mejora, Hemos priorizado las 
cuestiones funcionales -la altura 
óptima del asiento para faciltar 
sentarse y levantarse, colines 
para una sentada confortable, 
apoyos lumbares y cervicales, 
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A 


apoyacbrazos para lacItar el 
agarre, cantos redondeados para 
evitas heridas y un sanitary gap, 
na ranura entre el asiento y el res- 
paldo que favoreve la transpiración 
y enttala acumulación de suciedad 
y bacterias-, pero ala vez tenia: 
mos muy claro que deblamos dí- 
soñar un mobilario atemporal que 
aportara blensstar estético, con 
acabados y materiales cuidados". 
La empresa Vorgós ha sido el 
allado perfecto e imprescindible 
Para oste proyecto. Su experion- 
cia como fabricante desde hace 
más de 50 años ha sido decisiva 
Para poner en el mercado una. 
colección compuesta por buta- 
cas, silones, silas, mesas altas 
y audlares, robusta y cómoda, 
ue permite alas personas con 
diversidad funcional vivir de la. 
manera más segura y autónoma 
posible, "Tenemos muy claro que 
todas las personas somos diferen 
tes, tenemos diversas habilidades. 
y capacidades, debemos abrazar 
la diversidad y disoñar con esta. 
visión Inclusiva, Por aso, cualquier 
persona, de cualquier edad y con- 
ción física, pued hacer uso do. 
Care y encontrarlo confortable", 
concluyen. —D! verges.design 
emllanadesign.com 
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sonteachapado, La 
Vecstán de sespal- 
de alto cuenta con 


an cojin cesvic. 
Dpexón ds 
desontundarle 


5, Mesa auxilio 
Selwo. El ingentes 
Alsono de les patas 
puenite sujetas 

Bastones y muletas 


6 Meca Paga on 
veesión cectangalar 
y 2á210e Della. La 
ajustada altuca 
peenito lovantecss 
Eon facilidad 
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'SAINT-GOBAIN 


LA SOLUCIÓN 
DE FACHADA SATE 


nfort térmic 


jes del equipo SiS?  (RE)imaginamos la 
Construcción Sostenible 


*MakingTheWorldABetterHome 
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SILESTONE BY COSENTINO 


Le Chic Bohéme 


La sofisticación parisina y el espiritu bohemio se 
usionan en la nueva colección de Silestone*xM de 
Cosentino, Lo Chic Bohéme. Una apuesta por la belleza 
delos patrones veteados, materializada ol año pasado. 
sn Lo Chíe y que ahora vualve a mostrar la alta está. 
tica y la sofisticación do esta superficie mineral hibrida 
baja on sico, Las cuatro nuevas astructuras de color. 
—Jardin Emerald, Ríviére Rose, Chá1equ Brown y Blanc 
Élysee- se expanden desde tonos suaves y delicados 
hasta otros más atrevidos y disruptivos, con vetas 
expresivas y destellos brillantes que generan una pro- 
tundidad y un refinamiento incomparables. Innovadora. 
y sostenible, Le Chic Bohéme consollda la evolución 
Tecnológica alcanzada con Le Chica la hora de fabricar 
esto tipo de superficies, permitiendo integrar el diseño. 
veteado en toda su superficie y espesor, y que éste sea 
visible con total continuidad, incluso en bordes, cortes 
curvos o troquelados, Además, Utliza la tecnología. 
Avbrlq+ de Cosentino (con un 88% de agua reutlizaca 
y el 100% de energía eléctrica de origen renovable) y 

en su composición incorpora un mínimo de un 20% de 
materias primas recioladas y menos de un 10% de silos 
eristalina. 8 s 


ROLLING SKY. LINEA LIGHT GROUP 


Globo de luz 


La empresa de luminación Linea Light Group, que desde un 
enfoque Think Global, Act Local combina un know-how de 
vanguardia y un diseño mad in Italy, ha presentado sus no. 
vedades outdoor. Entre olas, destacamos Aallng Sky, una 
elegante lampara decorativa de emisión unta, en versión 
esférica o de ánfora. Con un cuerpo de aluminio acabado 

¡en negro y marrón, y un difusor de PMA, cuenta con una 
tuente de luz LED de color blanco cálido, con distribución de 
luz difusa. Disponible en tres tamaños, tiene una ciasa de 
alistamiento | y puede ser instalada en el suelo. Inealighcom 


MORTEXX BEAL 


Infinitas posibilidades 


Técnica y creatividad se dan cita en el mortero MORTEX? de la 
"empresa belga Beal. Un revestimiento mineral continuo técnico 
y decorativo, mllmético (de 1 mm a 3 mm de espesor) total- 
mente impermeable en la masa, de gran adherancia, Nlexiblo 

y resistente, que permite renovar el baño sin a necesidad de 
realizar obras. Disponible en una paleta de 96 tonos únicos. 

y acabados Ilimitados, que incluyen desde suparficias lisas y 
homogéneas a otras texturizadas, puede adoptar cualquier 
forma y adaptarse a distintas superficies gracias a su carácter 
continuo y sin juntas. Perfecto para Interior y exterior, su com- 
posición, con el 95% de sus Ingredientes de origen natural, lo 
convierte en una opción muy ecológica. s 


dusEñO INTERIOR 


SIMON 


Siempre conectado 


Simon da respuesta a la cada vez mayor demanda de 
luna carga práctica y rápida, que asegure la conectividad 
y la eficiencia, con nuevas soluciones equipadas con la 
más avanzada tecnología y que se integran en cualquier 
entorno. Propuestas como el cargador USE A+0 Power. 
Delivery, que permite cargar varios dispositivos de forma 
simultánea; la bose de enchufe can cargador USE C; el 
cargador USE € inclvidual Power Delivery, con un diseño 
Integrado con marcos de estética mínima; o la bose de 
enchufe con cargador USE doble, Todas, también dispo- 
úibles en formato ki preconfigurado con las funciones 
de Simon 100. simonelectriccom. 


ACTUALIOA 6 


KALI COCINAS RÍO 


Aires de verano 


¡Cocinas Rio presenta Kal, inspirada en el verano y con un diseño 
armonioso y vanguardista, que incluye Innovadoras tecnologías. 
Una cocina abierta y que facilita la Interacción y el movimiento, 
¡donde la isla contral funciona como área de trabajo y punto de 
"encuentro social. Pensada para facilitar el uso diario y a funcionall- 
ad, combina un laminado estratificado de madera y un DM lacado. 
mate con una encimera Paraná de Cupa Stons, resistente y de 
fácil mantenimiento, donde un perfil vierteaguas en forma de isla 
añade lujo y sofisticación. El marco dorado de las vitrinas realza 

los objetos expuestos en elas yla iluminación combina distintos 
úhiveles para lograr una atmósfera única. Los electrodomésticos son 
de Miele y los accesorios, de Oggi. cocinasrio.com 


elamico balancán. 
Enlabare Lava Gucu. 


ona Hondecs, 
Love Gu 


3. Houaschuela, un 
¿ntoo Juguets y un 
3ctiro cerdito de 


CYBEX X MARCEL WANDERS 


Baby chic 


La marca alemana Cybex, especializada en productos 
para bebés, tiene como perfil de clientes as familias 
Urbanas y modemas. Por ess motivo ha presentado 

¡en Maison£Objet una colaboración muy especial con 
uno de los diseñadores más conocidos del panorama 
intermacional, Marcel Wanders. El holanciós firma la 
Parents Collection de Cybex, una línea de muebles y 
accesorios, sofisticada pero también divertida, que 
además de satisfacer el interés de los padres por al 
isoño, acompaña la llegada dol ración nacido con un 
“entorno de creatividad e Imaginación. Con el objetivo 
de “¡Devolver la diversión ala funcionalidad!” y con la 
cónica Monster Chalr de Wanders como inspiración, la 
lección se materializa a través de cuatro monstruos 
¡que lan vida a tumbonas y tronas, y representan el es- 
logan "Vive tu sueño más fabuloso”. cybex=onííne.com 


so uma 


CASAS RAI 


JICALES 


El lugar de 
la mediación 


La arquitectura redefine la fusión con el territorio a través de 
la disposición de nuevos recursos arquitectónicos que permi- 
ten una relación más activa entre las personas y su entorno. 


Tal vez el primer problema de la arquitec» 
tura sea el del límite. Su primera acción, 
señala, de alguna forma, una parte del 
territorio como algo proplo, como algo 
separado de lo que le rodea. Para ello 
necesitará establecer alguna distinción 
entre natural y construido, extraño y do- 
iméstico, común y personal. Entre exte- 
rior e Interior. La arquitectura, antes que 
organizar una serie de funciones, debe 
cuestionar cuál es la naturaleza de su 
proplo contorno, Una frontera que no es 
sólo una línea más o menos definida, ino 


Por Miguel Barahona 


tn dispositivo para la transición material, 
ambiental, pero sobre todo cultura, entre 
*lo cercano y el afuera”. Es la operación 
arquitectónica necesaria para la creación 
de un lugar: una entidad, siguiendo con 
Mare Augé, con aspiraciones “Identifica: 
tortas, relacionales o históricas”. 

Una de las grandes apuestas de la 
modernidad fue la desaparición de ese 
limito, la continuidad total entre exto- 
rior e interior, que quedaban separados 
por una lnea que en realidad no quería 
existir, Esa línea idealmente imaginaria. 


o podía evitar la aparición de una dife- 
rencia sensorial y atmoslérica creciente, 
según las posibilidades técnicas que 
permitían el acondicionamiento cada vez 
más total de las condiciones internas, 

La consecuencia, en lugar de la fusión 
delo construldo con su entorno, es la 
disociación entre lo visual y lo sensorial, 
un distanciamiento selectivo resultado 
de una experiencia basada en lo Óptico 

y lo icónico que lleva a una Identfica- 
ción sólo aparente y a un conocimiento 
parcial de lo circundante. 


? de este us pues. 
axiieno al cone 


se 


naa 


CASAS RADICALES. 


PLACES 10 KARUEZAAA, 


Autor Localización 
Takahiro End Karuizaua, Nageno 
Ingeniería estouctueal — Roslización 

Scaph Studio 2022 

Supecñcio Fotografía 

1940 Yacuhioo Nakayana 


Un 1ugae de sotáco para catorce personas pos- 
tenecientos a cuatro familias. Un refugio proa 
contemplac la naturaleza y donde vivir duran- 
te unes dias de focna difecenta. Las cuatro 
fanilisa coinciden una senana en vecano pace 
disfoutas Juntas del sitio, una zona boscosa 

sn el centeo de Jopón. El edificio se desaccolla 
Jongitudinelmente, 10 que peonáte que todas las 
dependencias intecorer tengan uns colación 
directa con el bosque circundante a través de un 
espacio intersticial que puede abelese o coseno- 
se tanto hacia el extecior cono al interios. La 
cubiecta mantiene la hocázentelidad, nientcos 
que el suelo se adapta a le pendiente del terce- 
ño, El espacio intecnedio cesponds tanto 4 Las 
necesidades climáticas an una zona de Invieonos 
duros y vosanos hunados cono a las de intinidad 
de cada fenília. Un gean salón alberga la coci- 
a, el conedor y une chinenea que además calien- 
ta'22 espacio intecnedio. Lada familia passe un 
pspacio peopío sin más divisiones Intecnas. El 
peoyocto plantea una fosna difocento do habitao. 
bn conún, basada an la temporalidad de la oxpo- 
lencia y la idontificación con la natucaleza. 


DISEÑO ERIOR 


Esta identificación visual entro, 
exterlor e interior es hoy un principio 
cuestionado. No sólo porque los raguo- 
rimientos energéticos hayan estable- 
cido nuevos paradigmas de eficiencia, 
sino porque la búsqueda de una nueva. 
experiencia sensorial y material nece- 
sita de nuevas formas de relación con el 
contexto. El límite no puede ser ya una, 
línea, n siguiera la de un muro grueso, 
sino Un sistema complejo y cambiante. 
Una sucesión espacial que establece 
una soria de tros intermedios de 
caracteristicas alterables capaces de 
modificar la naturaleza de esa relación 
y, por tanto, la naturaleza del espacio 
delimitado, La arquitectura se configura 
¡como un mediador entre los diferentes 
estados de funcionamiento, Mediador 
¡con al territorio clrcundanto y entro las. 
personas que lo habitan. Su límite noco- 
sia entonces de un cierto espesor por- 
¡que as varlable, transformable, poroso, 
habitable. Una Operación que matiza 
los estímulos provenientes del exterlor, 
desarrolla las líneas de fuerzas que 
salen del interior y establece diferentes 
gradientes antes que divisiones violen- 
tas, Una piel profunda, Incluso cuando. 
se desmaterialza, porque asume ella 
misma las características de Un lugar. 
Un lugar para el cambio, la transición, la 
relación y la experiencia. 

Los espacios se convierten en dim- 
hitos ambiguos de usos muchas veces 
indefinidos, cuyos límites aparentemente 
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vista ma LL 


2. Parking 
2 hall de 
entes 
3. Salón 


desdibujados sin embargo son capaces 
lo producir lugaras significativos, ver- 
daderos refugios para el reconocimiento 
personal, comunitario y social Una. 
Indetinción que huye de lo genérico y se 
inigo a la intensificación de la experien- 
cta, tanto la particular como en su vin-| 
¿ulación con lo circundante. No rentega, 
en Tn, dela fusión con el entorno que la 
modernidad proponía, sino que la rede- 
fine a través de la disposición de nuevos 
recursos arquitectónicos capaces de 
establecer nuevas relaciones. Se busca 
una forma de identificación superior, que 
ya no es pasiva, meramente receptiva, 
o Visual, sino activa, ya que necesita de 
la intervención del habitante, e Integral, 
ya qua aborda la dimensión total de la 
“consciencia de las personas y alcanza 
un conocimiento más real y completo 
del territorio en que se encuentran 
inmersos.—MB 


4, Comedor 
E tocino 
5 Voranda 
7, Doenátacio 


3, En el emmtro de 


la cocina, el 
conedos y una 
chinenea que cas 


4. y 5. Todas las 
estancias Elenen 
Apelación dioeo- 
ta con el bosque 
a tesvés de un 
espacio Antecstá- 
cial que se pue 
abrio 6 coreacso. 
6. Cada Pamila 
lspone de un 
espacio peopio 
sin divisiones 
ántacnas. 


Se INTRO PROYECTOS 


Villa Adhara, Cel-Ras Arquitectura 


Una casa con luz propia 


La piedra y el sol dialogan en esta vivienda 
de fuerte identidad mediterránea en la que las 
soluciones de Porcelanosa Grupo se combinan 
para crear espacios serenos y armoniosos, 


La armonía y serenidad de la natu- 
raleza que caracterizan as últimas 
novedades de Porcelanosa Grupo 
son también protagonistas de. 
este proyecto, una vila unifamiliar 
de 350 m* proyectada por Cel 
Ras Arquitectura en la costa de 
Valencia. Es un diseño que saca 
todo el partido a dos elementos 
esancialos, los materiales natura: 
les y laluz, con los que da forma. 
unos espacios acogedores, 
cálidos y atemporales, 

Sobre una parcela con jardin, 
que Incluye una terraza do 278 mi 
y piscina, a vivienda proyecta una. 
imagen contemporánea gracias 


aa acertada combinación de 
materiales en el exterior: plecra 
natura), madera y porcelánico 
XUIGHT de Porcelanosa, 

¡Con dos alturas, las zonas 
¡comunes de la vivienda -sa- 
lón-comedor y cacina- y un dor- 
imitorio de invitados se ubican en 
la planta baja, volcadas al jardin 
y la torraza, que cuenta con un 
área de barbacoa -revestida con 
el mismo porcelánico de la fa 
úchada- y un aseo exterior. El nivel 
suparior acoge zona de nocho, 
¡on dos habitaciones completas 
¡on baño incluido, y el dormitorio 
principal, con baño y vestidor. 


El interlorismo abunda en 
la Imagen actual pero atemporal 
del exterior, con colores crema y 
materiales naturales que contr 
huyen ala sensación de paz que 
evoca la casa. El porcelánico 
Bottego Callza de Porcelanosa es 
el hilo conductor del proyecto, una 
cerámica efecto cemento que se 
aplica tanto a los espacios ineno- 
ros como extariores, on su versión 
antsll para la piscina e incluso 
¡en el vaso de la misma. Con el uso 
de un único modelo, las estancias 
tenen una continuidad visual que 
hace que parezcan más amplias, 
dotando de armonia al conjunto, 


atucal, modera y 
poccelanteo ALIÓNT 
de Porcelanosa 


SEO ERIOR 


La cocina, dle Gamadecor, 
posee una gran luminosidad, po- 
tenciada por el color blanco y la 
madera clara en el mobilaro. La 
encimera dela isla está reves- 
ida con Alissimo Blue Roma, de 
XTONE, que aporta un aspecto 
lujoso y sofisticado que subraya, 
mediante el contraste, la sobris- 
ad general del diseño Interior. 
La vivienda cuenta con tros 
baños completos y dos aseos de 
cortesía que comparten el estilo 
¡Comun de la greria en acabado 
cobre cepillado y los inodoros 
suspendidos, todo de Noken. 
Destacan los revestimientos de- 
Corativos para la zona de ducha, 
¿ue aportan tn punto original y 
de estilo, junto a otros elementos 
¡como el lucernarlo o los mue- 
bles de madera, que potencian 
la luminosidad y la naturalidad. 
En ostos espacios se ha elegido 
¡Shower Deck, de Butch, un plato 
de ducha plano que se Instala. 
al mismo nivel que al pavimento 
del rasto del baño, creando una. 
sensación de continuldad con el 
resto del pavimento, —D1 
porcelanosa.com 


VELLA AOHARA 56 


2, El poecelónt- 
a Bottega Caliro 
de Porcelanass se 
el hilo conduc- 
tos del proyecta 
al cevestie todos 
Jos suelos, tanto 
de arterias cono 
extecioo. 


3. En la cocino 
mobilario de da 
hadecos, e elo con 
cinco Altiesina 
Fue ona, de XTOWE 


4, En los duchas se 
ha anetalade aL ss 
Lena Showes Deck de 
Butech, que permite 
sstuso La ducha an 
da con el suelo 
Las gettocias de 
ohee cepillado sen 
Moho 


interihotel 


he design event for hotels and restaurants 
EXHIBITION £:TRENDS | CONFERENCE E WORKSHOPS : AWAROS 


catalyzing hospitality design 


19,20 8: 21 NOV 
IFEMA Madrid 


registerat 4 
interihotel com 


EDITORIAL 


DESIGN 
FOR ALL 


No es muy ortodoxo titular en inglés, pero como suele ocu- 
rr cuando se trata de definir nuevas tendencias, cuando 
les queremos dar nombre ya lo tienen y solo nos queda 
traducirlo. En este caso, Design for all resume en tros pala- 
bras la transformación que se demanda desde la sociedad 
para que los entornos que habitamos sean capaces de 
dar respuesta a las necesidades de todos. Existen varias 
asociaciones e Iniciativas con este nombre que se alinean 
¡on los valores de inclusividad e igualdad, poro también 
se ha convertido en una suerte de etiqueta para identificar 
aquellos proyectos que quieren contribuir a crear edificios, 
espacios y objetos que satisfagan los requisitos de todos, 
Hace unas semanas visitamos en el Museo de Diseño de 
Zúrich Una exposición titulada precisamente Design for all 
Diversity os the Norm, que abordaba las causas y efectos 
de nuestro entorno estandarizado, proponiendo posibles. 
soluciones a través del trabajo de cinco diseñadores interna» 
úclonales cuyas prácticas dialogan con una sociedad diversa. 
y buscan hacer nuestros espacios más accesibles, Pero 
más allá del ejemplo que representan estos profesionales 
-Mixdesign, Sarah Hendren, el colectivo londinense Dis o los 
berlineses Fem_aro-, el objetivo principal de la muestra es 
generar un encuentro en el que, a través de la participación y 
el intercambio de puntos de vista, surja un foro permanente 
¿que permita discutir estos temas en el lugar donde se toman 
muchas de las decisiones, esto es, en los centros del diseño, 
El punto de partida de la reflexión es una pregunta: ¿para 
uión está hecho nuestro mundo? Y la respuesta que surgo 
de manera instantánea, 'para la mayoría! Es ahi donde se 
encuentra en germen de la deshumanización, al dejar de 
¡considerar a cada individuo como un ser Único con sus 
propias necesidades y hablidades. Las personas que no 
¡e ajustan a normas predeterminadas son especialmente 


vulnerables. A menudo no pueden o 
no pueden utilizar objetos, espacios 
o medios de transporte debido a sus 
discapacidades o a su tamaño, edad, 
sexo, recursos financieros o llmitacio- 
nos Iingúisticas o sensoriales, ¿A quién 
se excluye deliberadamente? ¿No se 
trata de un ejemplo más de discrimi 
nación, de rechazo al diferente? 
Aunque queda un largo camino. 
por recorrer en lo que se reflere a 
la integración del concepto Design 
for all en el diseño contemporáneo, 
afortunadamente estamos superando 
ya la etapa de “buenas intenciones' y 
hay grandes avances que nos hacen 
¡confiar en un futuro mejor para todos, 
En este número nos hacemos eco de 
uno de ellos, el proyecto Care, desa: 
trollado por Ana Mir y Ernili Padrós, 
Emiliana Design Studio, que se ha 
traducido en la primera colección de 
mobiliario inclusivo en nuestro país, 
editado por Vergés. Su propuesta no 
son sólo sillas, butacas y mesas ros- 
petuosas con la diversidad funcional 
de las personas, sino también perfec- 
tamente adaptadas a las necesidades 
y estética de la arquitectura e Interlo- 
rismo de hoy, porque si la belleza no 
se une a la funcionalidad, estaríamos 
cayendo de nuevo en otro tipo de 
discriminiación. Para crear Care los 
diseñadores se formaron expresa- 
mente y se rodearon de expertos, lo 
¡que habla de un proyecto realizado a 
conciencia y que también ayudará a 
concienciar, Ese es también nuestro. 
objetivo desde estas líneas, 
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El nuevo Centro de Arte Hortensia Herrero de 
Valencia ocupa el histórico palacio Valeriola, que 
ha sido cuidadosamente rehabilitado para su 
nuevo uso. Buscando estrechar la relación entre 
arquitectura y arte, los promotores del proyecto 
han implicado a artistas internacionales en la 
creación de obras adaptadas al lugar, dando pie 
a un diálogo de gran interés para el público. 


Por Pablo Camarasa 


Centro de Arte Hortensia Herrero, Valencia 


CUANDO LA 
ARQUITECTURA 
SIGNIFICA 
ALARTE 
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La cludad de Valencia se convertia hace unos meses en prota- 
onista por la apertura de un nuevo equipamiento cultural, un 
museo que se había ido gestando desde mucho tiempo atrás 

y que es el resultado del interés de su mecenas, Hortensia 
Herrero, por el arte contemporáneo. Junto con su director artis- 
tico, Javier Molins, uno de los más influyentes asesores de arte 
del panorama internacional, han construido una colección que 
se complementa con las ya exjstentes en la capital valenciana. 

y que, a su vez, aporta una nueva visión internacional con poca 
presencla hasta el momento en la oludad. Pero el proyecto no se 
queda solamente en la confección de una colección de gran in 
torés, sino que también recupera un edificio histórico, uno de los 
más relevantes ejemplos de arquitectura civil de Valencia, que 
Tue propiedad de la notable famila de los Valeriola. Tal como 
contamos en una edición anterior (DI 368), ERRE Arquitectura. 
lo ha ampliado con un cuerpo anexo y ha recuperado todo su, 
esplendor, transformando los espacios para su nueva función, 


Siete obras site-specific, 
realizadas por artistas 

de renombre internacional, 
convierten los espacios 
intersticiales del museo en uno 
de sus principales reclamos. 
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Pero además, buscando una nueva re 
lación de arte y arquitectura, los promo: 
tores han recorido también el camino 
Inverso, adaptando algunas de las obras. 
al lugar y dando pie a un diálogo de gran 
Interés para el público, 

Artistas de renombre intemacio- 
úl como Matt Collishaw, Sean Soully, 
Jaume Plensa, Cristina Iglesias, Olafur 
Ellasson y Tomás Saraceno fueron Invi- 
tados a intervenir en el eciicio, propo- 
úiéndoles espacios coneretos en base 
a la significación y forma de sus obras, 
siempre teniendo en cuenta que se iban 
a enfrentar a una arquitectura que en. 
úorigen había sido concebida como rest- 
dencial y que, aunque ahora se estaba. 
transformando en un centro expositivo, 
se iba a respetar en la medida de lo po- 
sible. De hecho, el proplo Javier Molins 
úseñala que recomendó el diseño de un 
recorrido que fuese unidireccional para 
que la lectura exposillva resultaso clara, 
lo cual pudo solventarse con un circulto 
que discurre desde planta baja a planta 
superior en el volumen preexistente por 
un lado, y que comunica a través de un 
pasaje con el nuevo, donde la exposi- 
ción continúa de arriba abajo, 

Fue ante este planteamiento de 
recorrido cuando vieran que, de manera 
puntual, se generaban zonas intersticiales 
en las que era complicado exponer obras 
tradicionales. Fueron precisamente estos 
espacios de transición los propuestos 
os artistas para la realización de sus 
obras, de manera que lo que habría sido, 
una área residual y sin Interés ha acabado 
por convertirse en uno de los reclamos 
más importantes del Cento de Arte 
Hortensia Herrero -CAHH- 

Concretamente encontramos siete. 
obras site-specifc repartidas por las 
distintas salas del CAHH, que no hacen 
sino visiilizar esa relación patente entre 
contenido y continente. Quizá la que se 
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adapta en mayor medida a la arquitectura. 
preexistente, cuando el hoy espacio ex- 
positivo era la residencia de los Valeriola, 
es la Intervención de Sean Soul. Esta 
ha sido bautizada como Capil Scully, 
puos so ubica precisamente en la sala 
destinada on origen a capi, y, ontre 

las pinturas murales que se han recu- 
perado en paredes y en las pechinas de 
tuna pequeña cúpula que presidía aquel 
reducido espacio religioso en el interior 
dela vivienda, se Incorporan sus obras 
ue en algunos casos se adhieren a los. 
muros integrándose en la arquitectura, 
¡Somo ocunte en el perímetro de la propia 
cúpula, mientras que en otras sirven 
¡como ventanalos hacia la call recu- 
riendo a colores como el azul, el rojo y 
el amarilo. El ofrecimiento a Sculy por 
parte de Molíns fue intencionado, ya que 
previamente había llevado a cabo una 
intervención que dl mismo habia comi- 
sariado en la iglesia veneciana de San 
Gioralo Magalora levándolo a ponsar, 
¡de manara muy acertada, que podría 
enfrentarse a asto paquoño espacio con 
el mismo éxto, 

Poratro lado, dentro delas site-spe- 
¿lle existe otro tIpo de Intervención que, 
además de adaptarse al edifico, tras- 
ciende el mismo para trasladarla cluad al 
Interior. En 2022 el artista visual británico 
"Matt Collshawy recibió el encargo de crear 
una obra para este centro y tras cono- 
cera Idiosinorasia de la cludad, quedó 
impactado por el fuerte vinculo existente 
entre el fuego y Valencia, principalmente 
porel carácter punlicador y transtormador 
que so le conceda, De osto modo, diseño 
la instalación Transformer, que quienes v- 
sitan el CAHH deben atravesar para seguir 
con el recorrido, viéndose acompañados 
por dos pantallas de suelo a techo entren- 
tadas entre s en las que constantemente 
so proyectan secuencias de vídeo con 
un priclelo y final entrelazados para que 
parezca ser una única reproducción, en las. 
ue las llamas son las protagonistas. La. 
Intervención de Collishaw se ubica en un 
espacio cerrado al que se accede por una 
ortna negra, lo que la dota de una mayor 
teatralidad y consigue impactar en mayor 
medida al público visitante. 

En esta nea de Intervenciones. 
diseñadas por y para el AHH, destaca: 


el trabajo de la artista vasca Cristina Iglesias, que ya habla co- 
laborado anteriormente con Hortensia Herrero diseñando una 
pleza para las oficinas centrales de una de sus empresas. Con 
Tránsito Mineral Iglesias se enfrenta aquí a la tarea de crear 
tun alomento que so encargasa de establecer una unión, una. 
transición natural, entre los dos edificios que conforman el 
centro expositivo, Su propuesta es una topografía vertical que 
parece de origen vegetal y que potencia su voluminosidad a 
traves de espejos, los cuales dotan de profundidad ose pasa- 
izo, creando la sensación de estar atravesando un bosque en 
el que las distancias se diluyen. Una obra que se diferencia de 
sus creaciones precedentes por el uso de tonalidades claras 
tendentes al beis, y que consigue expandir el espacio en el 
que se ubica, fundamental para difuminar los límites. 

úOlafur Ellasson es otro de los grandes nombres de la colec- 
ción y, de entre las obras expuestas, una de ellas fue creada ex 
profeso para el CAHH, Tunnel for untolding time. Se trata de una 
estructura a modo de corredor que se atraviasa caminando en 
linoa recta, conformada por 1.500 cristales de colores parcepti- 
bles cuando se sigue ol recorrido de manera natura! y que nada. 
tione quo ver cuando uno gira sobre sus pasos y puedo com- 
probar que osa misma estructura es ahora totalmento negra. La 
¿bra es, en palabras de Ellasson, la evolución de una pleza que. 
diseñó para el Museo de Arte Modemo de San Francisco, en la 
que ha Incorporado mejoras en cuanto a su percepción, 
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La quinta pleza diseñada para el CAHH es Tempesto, de 
¿Jaume Plensa, y preside el vestibulo de entrada. Es una obra 
"muy Identificaliva para quienes conozcan la obra de este crea- 
dor catalán, ya que aparecen los caracteres comunes en otras. 
de sus producciones, pero esta vez dispersos por paredes y 
techo a modo de red. Por primera vez, Plensa no los emplea 
para dar forma a un busto, sino que explota los distintos alfa- 
betos para que letras y pictogramas acaben colonizando los 
Iímitos del espacio, transmitiendo, a su vez, un mensaje de 
'nlversalidad, En 2019, en el marco de la Cludad de las Artes y 
las Ciencias, se expusieron seis cabezas monumentales y muy 
características de su producción. Fue en ese momento cuando 
desde la dirección creativa del centro se le propuso la creación 
de una pleza. Cuando fue conocedor del espacio en el que iba a 
trabajar, mostró su satisfacción porque lo entendió como el 'om- 
bligo' del edificio, como ese punto en el que se establece una 
comunicación entre el interior y el exterior, pues la obra enmarca 
la puorta quo se abro hacia el palo postorior, Curiosamento, 


empo despues, en ese mismo lugar se 
"encontró un pavimento original dispuesto 
de manera circular, lo cual, formalmenta, 
"encajaba con la dea del "ombIgo' plan- 
teada por el artista 

Antes de encontrarse con la obra de 
Piensa, los visitantes del museo deben 
atravesar lo que era el patio de la W- 
vienda, hoy cubierto por un lucernari. 
Desde el mismo pende la sexta instala 
ción realizada a propuesta de la dirección 
creativa, obra de Tomás Saraceno. El ar 
sta argantino presentó Corona Australs 
38,89, un conjunto de plazas, conocidas 
como clouds dentro de su producción, 
que están conformadas por acero Inox- 
dable y plexiglás iniscente, suspendidas 
on hilo de pescar. Con esos colores que 
atrapan las pompas, y con la sensación 
de Iivandad que transmiten, demuestran 
el buen hacer del artista cuando valora- 
mos su alto grado de Integración con el 
lugar. De todas las instalaciones site-spe- 
fc a realizada por Saraceno fue la 
primera en encargarse, hablendo recibido 
la propuesta en 2018, 

Por tltimo, y si bien en un princi- 
pio se plantearon seis obras pensadas 
para el CAHH de manera exclusiva, la 
recontiguración espacial del volumen de 
hueva planta, en el que se decidió que el 
nivel a cota cero contase con una doble. 
altura, dío lugar a un espacio propicio 
para una nueva intervención ad hoc. Do 
manera espontánea surgló la posibilidad. 
de contar con una sóptima Instalación, la 
cual apareció tras Una conversación con 
Mat Colíshaw, a quien se le transmitió 
la preocupación de cómo resolver ese 
nuevo espacio, El proplo artísta fue quien 
se ofreció Intervenir an él y planteó una 
propuesta para tal in. Aquí vualve, como. 
nel caso de su obra Transformer, a in- 
cularse ala cludad de Valencia y, de ma- 
nera más concreta, ala historia del proplo 
lugar, pues en tiempos de dominación. 
romana, donide hoy se encuentra el CAHH 
se alzaba parte del circo romano. Asi, el 
artista diseñó una instalación suspendida. 
desde el techo, como homenaje al circo 
romano, compuesta por pantallas LED 
que forman una estructura oval la cual 
'enmarcara la arena de esta construc. 
ción, en la quo secuencias de cuadrigas 
corriendo reproducen la actividad que all 
se llevaba a cabo. En este caso, la pan- 
talla so diseñó ex profeso y cuenta con 
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Los artistas entendieron 

la magnitud del proyecto y 
aceptaron el reto de intervenir en 
espacios irregulares que no fueron 
pensados como expositivos. 


un peso de 4 toneladas, Para su sujeción, 
se anclo al forjado superior por cuatro 
puntos, incorporándose adernás un motor 
que permite sublr y balar la estructura 
cuando se considera necesario 

Otra pleza que po se incluye dentro 
delas site-specifi pero que, dacla la 
implicación de sus creadores ha acabado 
conectando con la propia ciudad y, por 
lo tanto, mostrando una conexión con el 
'CAHH como las anteriores, e la desarro. 
lada por teamLAB, un colectivo creativo 
internacional constituido originariamente 
¡en Japón a quienas se le adquirió una. 
instalación Interactiva donde so muestra. 
una aldea medieval ambientada en el 
als nipón y que se conecta, de manera 
directa, con la cludad en la que se exhiba, 
viéndose infuida por ella, Los aconteci- 
mientos que proyecta parecen transcurrir 
en tiempo real y la Interacción de los es- 
pectadores puede legar a concicionar de 
manera permanente el curso de la propia. 
Obra, De hecho, teamLAB continúa su 
úsupenisión y pueden programar activida» 
des que vayan alterando el curso de los 
acontecimientos que proyecta, 

Todas las plezas diseñadas para el 
'CAHH ojemplifican la implicación no sólo 
de quienas han clado forma a la colec= 
ción y su interés por crear un espacio. 
único, sino tamblón dle aquallos artistas 
uo, tras recibirlas distintas propuestas, 
entendieron la magnitud del proyecto 
y aceptaron el roto de enfrentarse a espa: 
los de dimenslonas muy Irregularas que 
sen su origen no fueron pensados como 
expositivos. En conjunto, a colección es 
de gran interés para los amantes del arto 
y también o es para Valencia como foco 
tltural, pues engrandece el patrimonio 
local con obras de artistas de reconoct- 
miento Internacional como los españoles 
¿Joan Miro, Juan Genovés, Andreu Alfaro, 
Eduardo Chilida o Manolo Valdes, entre 
otros, o Anselm Kiefer, Anish Kapoor, 
Alexander Galder y David Hockney, acer- 
¡cando ala ciudadania el trabajo de algu- 
os de los creadores contemporáneos 
más influyentos, —PG cohh.os. 
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De su infancia en el taller familiar, donde trabajaban 30 
personas y podía hacerse sus juguetes con lo que había en 
el suelo, surge un modo de entender el diseño que ha hecho 
de Lionel Jadot un referente. Su espiritu colaborativo y 

su preferencia por los recursos desechados y de proximidad 
inspiran la nueva hospitalidad que propone Maisoné.Objet. 


Por Pilar Marcos 


1. El éScorados 


Lionel Jadot, Diseñador del Año en Maisoné.Objet 
é2qn Lone] Jade 
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El diseñador, Inertorista y artista belga. 
Lionel Jadot personifica el momento de 
profundo cambio que estamos viviendo 
úhacia un modelo creativo más comprome- 
ido y sostenible, Su reconocimiento como, 
Diseñador del Año en la última ecición de 
la ría Malsong.0bjet representa también 
la transformación que está buscando 
el salón para segui siendo relevante en 
¡el mundo del intertorismo internacional 
Puede sorprender la elección de uno de 
los personajes más radicales en el diseño 
de interiores como modelo para redefinir 
la nueva hospitalidad -el tema de asta 
edlición-, pero lo cierto es que su ática de 
trabajo, resumida en la instalación que 
presentó on la fora, roune los nuovos va: 
lores de rautilzación, colaboración, km 0 y 
experimentación que inspiran una manera. 
nueva de abordar el diseño, más respon- 
sable y respetuosa con el planeta, 

lonel Jadot tiene 55 años, pero.en 
muchos sentidos su forma de trabajar 


Mit mm . 


es muy parecida a cuando exa un niño. 
“wi infancia fue diferente porque pude. 
hacer mis proplos juguetes”, nos dice 
mientras nos acompaña a recorrer la 
Instalación que ha presentado en a Feria. 
“En mi famila llovamos sels generaciones. 
haciendo asientos a medida y cuando yo 


era pequeño mi cuarto de Juegos era el ta- 


lle. MIS padres nos permitían a mi y a ml 
hermana jugar con todo lo que habla en 
el suelo y esta ha sido la baso de nuestra 
reaividad y nuestra forma de trabajar. 
Aprendí respetar el material”. Jadot es 
tun ciseñador autodidacta. Tras completar 
un alo secundario en la Real Academia 
de Bellas Artos de Bruselas, a los 18 años 
no pudo continuar sus ostudios y se puso 
a trabajar, "Mi madre mun y mi padre 
quería dejar la emprosa, así que cial 

o ira Florencia y quedarme a dirigrel 
negocio famllar. MI padre me enseñó 
mucho sobre el esto porque fabricaba. 
mos silas clásicas, Aprendo haciendo, 


A 


IL 


“Quiero mostrar 
que hay dos 
opciones para 
trabajar de manera 
correcta: usar los 
descartes para 
producir o recurrir 
a diseñadores y 
materiales locales” 
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y tuve la oportunidad de colaborar con 
muchos diseñadores que aman lo que 
hacen, Hicimos muchos muebles para. 
arquitectos como Ciaire Batall y decora- 
dores como Jacques Grange". Muy pronto 
empezo a introducir la losofia creativa 
que surgió de construlr juguetes con lo 
que habla en el suelo en sus procesos de 
diseño y comenzó a realiza proyectos 
proplos por encargo. “En mi primer apar- 
tamento, hice unos paneles a partir de 
puertas de principios de sigo, lo que ter- 
inó por avivar mi pasión por el diseño, 
Esta inmersión en la artesanía a 
temprana edad y en un entorno familiar 
ue determinante en la definición creativa 
de Lionel Jadot, en su enfoque humanista. 
y en el fuerte sentido de lo colectivo que 
Caracteriza su trayectoria y que está 
detras del proyecto Zaventem Ateñers, 
el taller que dirige en os suburbios de 
Bruselas. "Intento tener una gran libertad 
en mi trabajo, Si me remonto al pasado, 
el hecho de nacer en un taler con 30 ar- 
tesanos que tenían este espíftu colectivo 
siempre me ha habitado y cuando abrí 
mi estudio en 2000 tenia la necesidad 
e seguir creando esta comunidad". 
Estaba buscando un lugar donde osta- 
blecerse cuando por casualidad so 10pÓ. 
¿con una antigua fábrica de artículos de 
papelería en Zaventem, pero el edificio 
tenía 6.000 mi, de manera que resultó 
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natural plantear un proyecto colectivo, 
*Sucedió muy rápido. Convenci ala gente 
de que me siguiera en la aventura de 
¡construir un verdadero centro creativo 
que reuniera diseñadores que hacen 
principalmente collectbie design, pro- 
uctores, creadores, makers. Ahora hay 
32 talleres y somos una famila bastante. 
fuerte. Funciona como una aceleradora y, 
¡como seleccionamos talentos emergen- 
tes, el talento está asegurado”, prosigue 
“Si quieres formar parte de Zaventem 
Aloliers te presentas y luego hay un 
tribunal de selección para decidir sila 
persona comparte nuestra flosofa, si su 
trabajo podría encajar, porque queremos. 
"una práctica diferente, También, cuando. 
"encuentro algo que me gusta, lo discuto. 
rectamente con la persona y la invito a. 
úolahorar o no. Sigo m instinto”. 

22 de estos creadores están pre- 
úsentes en la Instalación que Lionel Jadot 
ha traido al espacio de la Feria, “Cuando 
"Maison£0bjet me nombró Diseñador del 
Año me quedé muy sorprendido, no es 
ue yo sea un cllente de la feria —bro- 
mea. Poro es un honor recibir un premio 
y esta instalación me pareció una opor- 
tunidad para traar a diseñadores jóvenes. 
Conmigo y mostrar una manera de traba- 
jar diferente, Pockía ser como un laborato- 
ño o una ventana para tratar de cambiar 
la forma de pensar de las personas. Si 


¡conseguimos que alguien quiera hacer un 
hotel de una manera distinta les decimos 
que estamos stos y dispuestos a colabo- 
ras, a pensar diferente y a empujar alos ir 
versores a gastar su dinero de otro modo” 
dice. En realidad, no sera la primera vez. 
El ciseñador belga ya ha convencido a 
varios promotores para embarcarse en 
proyectos hoteleros muy radicales y altor 
nativos, como el Jam de Lisboa o los Mix 
e Paris, Roma y Bruselas. 

En Maisong0bjet, Jadot ha puesto. 
de manifiesto su implicación con el pla- 
neta y el medioambiente buscando ins- 
pirar en la industria hotelera con nuevas 
técnicas y materiales “Por lo general, tra- 
bajo mucho con desechos y también con 
blomateriaes, así que reunía diseñadores 
on los que trabajo desde hace mucho 
tiempo. La intención es llevar 2 mi ciente: 
a gastar su dinero de manera correcta y 
hay dos opclones: usar los descartes para 
¡construir las cosas o recurrir a diseñado- 
res y materiales locales. La idea es tener 
un taller unos 80 km de donde se cons- 
truya el proyecto. Lo hicimos en el Jam de 
Lisboa, en el Mix de Bruselas y lo esta- 
mos haciendo también en el de Roma". 
“Cuando se trata de proyectos a gran 
escala y con un marco de Uempo lImitado, 
intentamos hacer todo lo posible para re- 
utilzar, pero no es fácil. Por eso, creamos 
un colectivo de diseñadores y los Integra: 
mos en la aventura de crear algo único, 
lLiamamos a este proceso realstic cir, 
en el que contactamos, hacemos este. 
casting con las personas con las que que- 
remos colaborar las invitamos a hacerlo y 


5. Salón de La 
antigua fáhetos 
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decae de un 
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que erglea 
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7. El poogecto de 
intacioriano cola 
Bosstivo de Lionel 
Jadot contlecte el 
hotel Nx e Bours 
Jas en una pleza de 
eoLirctiblo desige, 


del hotel an on 
Lisboa. El mas 
Hacía se hizo con 


materiales 
peovechadas y de 
ooximidad: 


¿llas mismas definen ol papol que quieren 
tenar en función de las necosidades. La 
Idea es sar más local para cada proyecto 
y pensar en lo que podemos utllzar de 
proximidad en términos de materiales de 
desecho, de diseñadores, y de talento. Por 
eso, cada proyecto es diferentes. 

Basándose en la flosotia del 
Anthropocene Adhocsism (que hace rele: 
rencia ala época actual, en la que el hom 
bre gua el destino del 
Planeta y al Adhocsism, 
que propone utilizarlo 
que se encuentra para. 
rear), Jadot expresa en 
su instalación de París 


un concepto del hospftalty más radical y 
experimental gracias a sus colaborado- 
res, que han intervenido con diferentes 
técnicas de procesamiento del mater 
reciclado. Formalmento, a instalación 
consiste en una serle de contenedores 
superpuestos que alojan una sucesión 
de estancias de hotel: lounge, dormito- 
flo, baño, vestdor.. Cada incón cuenta 
una historia de investigación y reciclaje: 
las lámparas suspendidas son de Xavier 
Servas y están hechas con Intestino de 
animal; las cortinas de tubos de cable 
elgotrico son de Emma Cognó; para los. 
muebles Duplex Studio utliza los sobran- 
tes de una empresa de tarimas y otra de 
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12 y 13, $5116n y 
Javabo exenta de 
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“Mi trabajo privado es más 
entre el arte y el diseño. 
Me interesa crear algo que 
nadie sepa exactamente 
de dónde viene. Puede ser 
contemporáneo o no. Me 
gusta difuminarlo un poco” 


perfllos metálicos; hay otros muebles, 
en colaboración con Solgnas Wood, que 
e han fabricado con árbolos caldos; la 
Pared translúoida de Precious Pesls es 
de un material similar al cuero proos- 
dente de plel de berenjena; también hay 
revestimientos de papel maché, diseño 
de Panler Boulettes, y paredes de bambú 
rovestidas con arcilla; el cabecero de la 
¡cama es de hierba ralz un producto cul 
vado por Matilda Wittock; las patas do 
la cama y las luces están hechas con sal 
por Roxane Lahi; la mesa, do micolio, os 
e Banto Studio la estructura del baño as. 
de un material heoho con capas. 
«de tela y resina y modeladas 
¡con una aspiradora por 
Mircea Angel, un diseña: 
dor portugués con el que 
Jadot está trabajando en 
tro taller como Zaventem 
Atallers, pero mucho más. 
ambioloso, que implicará un 
hotel y una residencia artística an 
Barrosinha, cerca de Comporía. 
Por supuesto, también están 
los muebles de Jada realizados. 
¡Son asfalto, plazas encontra: 
das sobre las que construye 
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la estructura de acero que les dará 
función. “El baño es mi pieza. La bañera 
la hice con la oruga ce una excavadora; ol 
¡candelabro as como un cadavre exquls, 
también lo fabriqué con elementos que. 
tengo en ml taller. Cuando empiezo a tra: 
bajar po sé lo que quiero, simplemente me 
pongo a all, elo cosas de mi taller, que 
¡65 como una biblioteca enorme, y trabajo 
¡on varias plezas al mismo tlempo, por. 
¡que mo detengo, retorno otra que habla. 

arado o tengo una Idea. Siempra as asf", 

| trabajo privado es más entro al arto y 
dl diseño, Y también mo gusta craar algo 
que nado sopa esactamento de dónde 
viene. Puede ser contemporáneo o no, Me 
gusta iluminarlo un poco". 

Le preguntamos sl oon tanto trabajo 
úolectivo, su papel es más de elrector 
creativo que de diseñador en sí mismo: 
*No hay etiqueta para mí porque soy Una. 
persona creativa, por supuesto, pero en mí 
o hay un arquitecto pi un diseñador nun 
Intenerista. Nact en una famila que haco 
mmueblas deso hace cinco generaciones, 

que soy fabricanto do taburotos”, nos. 
dico, y señala su brazo, dond al tatuajo 
de un taburete se lo recuerda a diario, —PM 
lionefadot.com malson-obyeLcom. 


a 
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Homo Faber 2024, Venecia 


EL VIAJE 
DE LA VIDA 


El cineasta Luca Guadagnino escenifica en 
Venecia la tercera edición de la bienal Homo 
Faber, un itinerario metáforico que, desde el 
nacimiento hasta el más allá, pone en valor la alta 
artesanía e invita a reflexionar sobre la creatividad 
y las emociones más profundas. 


Por Teresa Herrero 


pcineca sala de la 

Visita, acoge 00 

paneles Inspicados 
la 


Sinama y la 
con plnce- 
adas pletartcas 


2” 


EPORAE 


La tercera edición de Homo Faber, celebrada en la Fundación 
úGiorglo Cini, en la ¡sta de San Gioralo Magglore de Venecia, con 
la dirección artística del director de cine Luca Guadagnino y el 
Joven arquitecto Nicolo Rosmarini, ha marcado un giro hacia. 

un camino más universal, escenográfico, efectista, accesible e 
Instagrameable, Su Impulsora es Hanll Rupert, vicepresidenta 
de la Fundación Michelangolo, que lidera esta intolativa Junto a. 
la Fondazione Cologn del Mestier d'Arte. La exposición ideada 
por Rupert es muy distinta respecto a las anteriores ecicio- 
nes de 2018 y 2022, organizadas según la mirada de mulipies 
comisarios y diseñadores y diferentes exposiciones temáticas, 
“Luca y Nicoló han conseguido crear una sinfonía donde cada 
pieza, cata elemento, tiene un sonido único por separado, 
Pero que suena en perfecta armonía en conjunto con todos los 
demás". Así avanzaba Alberto Cavall, el entusiasta director eje- 
cutivo de la Fundación Michelangelo, el resultado de la puesta 
en escena de esta tercera adición de Homo Faber. A Joumey 
f/ifo us un itnorario con la vida como hilo conductor que sa 
oaliza en diez etapas dividas on salas: Nacimiento, Infancia, 
Celebración, Herencia, Amor, Unión, Viejes, Naturaleza, Sueños, 
Diálogos y Vida tras la muerte. "Ha sido una gran expariencia. 


e roftexión sobre grandes Inspiraciones 
ue han gulado nuestras ideas, desde 
Carlo Searpa a la memoría yla historia 
de Venecia, que ha revelado cómo la 
artesanía se entreteje en el tejido de 
nuestras vidas”, djo Guadagnino en la 
inauguración. El resultado es, en efecto, 
una sinfonía que suena a través de 800 
piezas de 400 creadores, procedentes 
de 70 países, seleccionados por una 
docena de expertos, 


Un recorrido vital 

El viajo se Inicia an el antiguo Monasterio 
de San Giorgio Magelore. Ala legada. 
sorprende el laberinto Borges, en el que 
¡na serle de espejos te reflejan dentro 

y fuera del jardín envolviendo de emo- 
¿ión al Visitante que desde all se dirige 
ala primera de las paradas de la vida, el 
"Nacimiento. En el Claustro de los cipre- 
ses, telnterpretado por el artista andes. 
Nigel Peake, comienza un recorrido en 
espiral alrededor de 80 paneles. Y es 

un juego el que marca el comienzo dal 
Viaje. ¿Acaso nacer no supone em- 
pezarla partida?”, decia nuestro guía, 
¡uno dl los Young Ambassadors de la 
Fundación Michelangelo que acompañan 
al recorrido de la exposición. El juego 
representa el destino yla naturaleza 
imprevisible de la vida, y su puesta en 
escena muestra una galeria do cua- 
ros donde telas en tonos rojos, rosas 

y naranjas, tachonadas de lentejuelas, 
vocan antiguas tradiciones venecianas. 
Los paneles son obra de 20 artesanos 


3.£n la sala Avor 
[insón] el si21én 
Shibars, disenad 
poe Stubiapapo pace 


vinculo y unión 
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Una sinfonía con la vida 
como hilo conductor 
interpretada con más 
de 800 piezas de 400 
creadores de 70 países. 


OS 


5.Sumtés; En la 
de vestidos de 
Ateedine Alaia, 00 
dendos de miscacas 
de todo el sundo que 


ancan la epic 
EuaLidad 


Zoncio, dedicada a 
Juegos, Juguates y 
ecuerdos Ena 

Ellas, es la nde 

Satecictiva 
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A través de objetos de todo 
el mundo, la exposición 
revela cómo la artesanía 

se imbrica en el tejido de 
nuestras vidas. 


A quienes Homo Faber les retó a adaptar sus trabajos a tres. 
casilas del Juego de la Oca, que añora sabemos que fue 
inventado en Italia durante el Renacimiento, Están bordados 
a mano por artistas de los cuatro continentes y procedencias 
tan diversas como Túnez, Sulza, Uzbekistán, España (el reco- 
nocido bordador sevilano Paquil), Canadá, Portugal, Reino 
Unido, Armenia, Sudáfrica, México... Un hilo XXL, impreso en 
3D, recorre el claustro. El preciosismo, la precisión y la diver- 
idad sorprenden y a la vez invitan a continuar el recorrido. El 
ambiente da paso a impactantes decorados que interrumpen 
el paisaje tradicional del monasterio benedictino. Golpes de 
efecto, con referencias a famosas escenogralías de maestros 
dela arquitectura italiana. Como la sala rosa Celebración, 

por cierto, una de las más celebradas y efectistas, Imposíbie 
ho emocionarse ante el espectáculo montado en el antiguo 
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refectorlo, presidido por una imagen de 
un cuadro de Veronés, (una copla de Las 
bodas de Cand), un cenáculo palladiano. 
que rinde homenaje ala convivencia. 
La evocan piezas artesanas, candela: 
ros, vallas, jarrones de tela, frutas de 
porcelana (Margara Cortós) o papel, 
cerámicas, platos (Artefacto Madrid) y 
objetos fabricados por importantes fr- 
'mas y artesanos Independientes de todo. 
el mundo, dispuestos sobre una enorme: 
mesa tallada por Bothega Ghianda con 
la superficie de espejo. El rosa, poten, 
clado por las telas cuyos pliegues se 
han plisado a mano, cubren completa- 
'mente las paredes en una clara referen- 
ota al diseñador veneciano Carlo Scarpa. 
Tras recorrer un pasilo que sim- 
úboliza el tránsito desde el nacimiento 
úhasta la infancia, una instalación 
'multisensorial nos recibe en forma de 
Juguetes, caleldoscopios, instrumentos y 
recuerdos infantiles en la sala dedicada 
ala infancia. El mismo lenguaje esce: 
ú"nográfico con el plisado, esta vez en 
azul, so repite en la vibramto sala. Todo 
invita volver ser niño y jugar en la que 
es la sala más Interactiva, Sucumbios. 
aun pin ball de The Bsaties, mientras 
observamos sobre mesas grises la gran 
acumulación de piezas dispuestas sin 
ú"ingún orden, Entre ells, animales, 
casitas, silas de colores de fieltro o de 
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porcelana, y esculturas Todo, rodeado de una envoltura de 
tela azul, Un juego de pliegues y cuadrados en los laterales que 
compite con la belleza de los tapices diseñados por Francesco. 
Simetiy realizados por Giovanni Bonotto, 

Estos guiños al mundo del espectáculo y una efectista 
puesta en escena, dirigida a todos los públicos, es la gran nove- 
ad de la edición de este año. Igual que las pasarelas de colo- 
ros pastoles y los caminos, ahora intervenidos con vegetación 
ú"vopical por el arquitecto paisajista Antonio Perazzl. La siguiente. 
etapa es la dedicada al Amor, entendido como cortejo o como 
unión. La seducción del cortejo se simboliza en forma de cen- 
tros de flores hechos con todo tipo de materiales y técnicas. El 
diseño expositivo ha creado un bosque donde diferentes vitinas 
evocan soluciones delos años 50 y 60. En la Sala degí Arazz 
del amor como unión, de nuevo es el color rosa el encargado. 
de poner el telón de fondo para resaltar plezas de alta artesanía 
ue representan la pasión en diferentes culturas y países. Está. 
presidida por la escultural Instalación de luz creada por el re- 
nombrado duo artístico thebackstudlio y seleccionada por Matta 
Gallery para Paneral. Ambas salas acogen desde joyas a mue- 
bles, objetos y llores, que entrelazan arte y sensualidad y com- 
ponen una imagen elegante y atemporal de la alta artesania que 
se consolida tras su paso por las salas de Viajes y Naturaleza. 

Los sueños se esconden en la antigua piscina Gandini, 
enla que muchos venecianos aprendieron a nadar y a cuyo. 


interior hemos podido acceder en ed 
clones anteriores. Esta vez se ha llenado 
de agua y sumergido en la oscuridad. 
Un ejército de maniquies vestidos por 
Alala flotan en el centro rodeados por 
una impresionante selección de más- 
caras, desde las más éticas a las dark 
¡con las que el burgalés Cecil Castrillo 
ha fascinado a Lady Gaga o a Madonna. 
A continuación, visitamos Diálogo, que 
muestra plezas creadas entre artesanos 
y diseñadores, algunas de las realizadas 
para Doppia Firma como los Guest de 
Jaime Hayon para Lladro. Firmas como 
Cartier, Van Clef 4 Arpels, Paneral, 
Plaget, Panerai, Dunhil o Montblanc: 
también participan en la muestra con 
demostraciones /n situ de su maestria 
y delas técnicas artesanas que utlizan 
para crear sus objetos de deseo. Tanto 
llas como la Maison Alala forman parte 
del grupo empresarial sulzo Richemont, 
un gigante del lujo y líder mundial de. 
úeste sector y promotor de la Fundación 
Michelangelo, que está detrás de esta 
gran apuesta por el futuro de la artesa- 
nía. Y para finalizar el recorrido la sala 
Alter Life que explora cómo vivimos 

el paso al más allá porque la muerte 
también forma parte de la vida. Distintos 
ritos funerarios conviven con calaveras 
brillantes, un ganso disecado, umas 
mortuorias, esculturas óseas y objetos 
fituales hechos de porcelana, madera y 
cristal, —TH homofabercom. 


7. Maburaleza. 
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La arquitectura y el interiorismo siempre han reflejado las necesidades y 
la evolución de la sociedad, buscando la armonía entre funcionalidad y 
belleza. La innovación y la tecnología van sumando conocimientos y pres- 
taciones a técnicas y materiales que modernizan desde la esencia, consi- 
guiendo fusionar tradición y vanguardia. Ejemplo de ello son los proyectos 
que presentamos en este número. Partiendo de elementos vernáculos o 
preexistentes, muestran las tendencias contemporanéas, que hoy nos ha- 
blan de volúmenes expresivos, geometrías limpias y luminosidad. 


Valores sin tiempo 


osa Meliana, un peoyecto de EUL Arquitertara, 


PROYECTOS 


+ - 


cul y alluyo Es limites entré é 
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CASA EN EL BALX EMPOROA 


Autos 
Denton fábas hoquitectuea 


Paisajismo 
Macía Joves (Local 4) 


Consteuctoo 


Fotogeafías 
Jocdi Miralles 


ma 


El estudio Ribas Arquitectos, dirigido por el arquitecto barco- 
lonés Damián Ribas, es el autor de esta vivienda unifamillar 
alslada, stuada en las inmediaciones del casco antiguo de 
un pequeño pueblo perteneciente a la Interesante zona de 
VEmpordaner, en la comarca gerundense del Balx Emporda. 
La construcción, de 61212 m*, se lavanta en una parcela de. 
1954m. El entorno en el que se implanta destaca por la pre 
sencia de edificaciones de no más de dos alturas, con tradi 
cionales fachadas de pledkra de junta seca o acabadas con 
mortero de cal en tonos claros, asi como fincas rústicas que 
permiten amplias y despejadas vistas al no estar rodeadas de 
grandes masas boscosas ní de montañas. Entre las peticiones 
de los propietarios se encontraba el poder divisar las zonas del 
Montgrí y de 'Estartit, preservando a la vez la privacidad res- 
pecto a la callo y al resto de parcolas vecinas, De esta manera, 
la vivienda se sitúa alojada del acceso rodado, escondida tras 
la vagotación y el muro de piedra de la entrada, ofreciando la. 
Intimidad solicitada, mientras se eleva, Jugando con las cotas y 
la sección, para conseguir las deseadas vistas, 

Debido a ta forma del solar, en el que predomina el largo. 
sobre el ancho, a los propietarios les preocupaba también que: 
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2 y 3. Las pérgolas 
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Chanta metálico, 


ASA EM EL BAD 


el resultado fuera demasiado lineal y homogéneo. Para ev 
tar este efecto, se decidió Jugar con una serle de volumenes 
rectangulares, con cubiertas planas, colocados en paralelo, 
pero no alineados, y de forma retranqueada, Esta disposición 
permite quebrar secuencialmente el espacio exterior, gene- 
rando un recorrido fluido en el que se desdibuja el mite entre 
dentro y fuera, creándose unas zonas más recogidas en las 
que se situan acogedores espacios al ale llora donde ostar, 
Charlar, comer, hacer barbacoas... disfrutando de la sombra 
de finos aleros de hormigón, Este dinamismo so acentúa con 
las alturas igeramenta diferents de las cublertas y con los. 
"cambias de material de acahado de las fachadas, combinando. 
unos volúmenes de piedra sin argamasa con otros revestidos 
con mortero de cal. La elección de materiales locales -kll- 
metro O- obedece al compromiso de Ribas Arquitectos con 

la arquitectura vernácula, cuyas soluciones tratan de adoptar, 
adecuándolas a la época actual, para que sus proyectos no. 


generen un Impacto visual negativo en el entorno, 
Por otro lado, una de las particularidades más soñaladas 


de esta vivienda es su sección, desarrollada en planta baja a 


NS 
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dos alturas y sótano. La entrada principal se realiza a través 
de una suave rampa que eleva el nivel inferior y lo sitúa a 
1,80m por encima de la cota de la calle. Los volúmenes más 
apartados de ésta, que contienen el salón, el comedor, la 
cocina, la habitación principal yla de Invitados, también están 
ala misma cota que la de la entrada. En cambio, los volime- 
es que acogen los dormitorios de los niños se encuentran a 
jun nivel más alto, a 2,90m, alzándoso sobre el terreno como, 
jun mirador culminado por una torraza descubierta con una. 
vista privilegiada, Esto cambio de altura facilita la creación do 
una planta sótano donde se encuentran el garaje, el trastaro y 
otras dependencias técnicas y auxillres. 

La Implantación de la casa en la parcela, siguiendo el 
eje este-oeste, permite orentar la mayoría de habitaciones, 
¡salones y cocina a sur, abriéndose al precioso Jardín y permi- 
"endo relacionar el área de día de salón, comedor y cocina a la 
zona social de piscina, solárium y bar con chll-out. La vivienda 
destaca por las visuales que se generan entre los espacios ex- 
tenores y los Interiores, difuminandose las fronteras entre ellos 
ractas a la transparencia, la fluldez y su Interconexión. Esta 
relación se acentúa aun más por la continuidad del interior al 
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exterior del microcemento en el pavimento y la madera de pino. 
cedro en los falsos techos. La vivienda se ha proyectado ade- 
más para que el paso del tiempo y la exposición a los elemen- 
tos vayan dejando una ligera pátina en sus acabados, confiién- 
ole más belleza, si cabe. El uso de materiales nobles como la 
plecra, el mortero de cal, la madera de roble, de pino cectro o 
de iroco, Junto con el microcemento, crea un ambiente cálido y 
acogedor que Invita ala calma. Estos materiales dialogan con 
ol hierro y las carpinterías de tonos oscuros, que no alteran el 
úcromatismo del conjunto, pero crean un suave contrapunto. 

El mobiliario, elegido por los propietarios asesorados por una. 
amiga, contribuye a conseguir un ambiente de Inspiración me- 
úiterránea, con abundancia de madera y floras naturales. 

Por su parte, el proyecto de paisalsmo -desarrollado en 
¡colaboración con María Jover, de Local 4- juega un papel muy 
importante en este encargo, ya que se busca no solo abrirla 
vivienda al Jardín, sino integrar su arquitectura en el entorno, 
incluso usando cubiertas vegetales y enredaderas en as facha- 
das y las pérgolas, logrando fundir naturaleza y construcción, 
Cabe resaltar, además, que se ha apostado por una vegetación 
autóctona y de bajo consumo hídrico, sobre todo en la parte. 
del jardín que no está anexo a la piscina, de fácil manteni- 
miento en las cada vez más frecuentes épocas de sequía. —AA 
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Arcos originales de piedra y pavimentos 
de mosaico Nolla recuperados dotan de 
una nueva vida a esta casa centenaria 
en Meliana, Una reforma con la luz como 
eje central, que actualiza un espacio que 
no pierde su esencia y donde las nuevas 
incorporaciones dibujan un telón de 
fondo neutro, sobre el que destacan las 
antiguas preexistencias. 
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Anna Ferrer y Manuel Martin han reformado y acondicionado 
sta vivienda centenaria en el municipio valenciano de Mellana 
para una pareja con dos hijos todavía muy pequeños, que 
vivían enla ciudad y decidieron cambiar de estilo de Vda y 
mudarse a un lugar más tranquilo y alejado del bulicio. "Les 
gustaba este tipo de casas, conocian nuestros proyectos de 
rehabilitación Integral y decidieron contactar con nosotros”, 
Cuentan los autores de esta reforma, que ha revelado y desta 
¡cado la belleza intarior de una casa de principios del siglo XX, 
¡con más de 300 nv repartidos en dos plantas. Una construo- 
ción tradicional valenciana, antigua y muy compartimentada, 
'conlas tipicas humedades, suelos de Nolla preciosos pero muy 
abombados y poquísima luz natural, que CUA Arquitectura ha. 
actualizado para convertira en un espacio amplio, con mucha 
luz y que permite vivir cómodamente a la famila 

*Para los clientes era fundamental tener todos los dormito- 
rios de la casa y la zona de cía en la misma planta, en conexión 
¡Gon un amplio patio posterior, que, como la fachada, recibe 
abundante luz natural", explican los arquitectos, De esta forma, 
todas las estancias se sitúan en nivel Inerlor, dejando el supe: 
rior dláfano, con una caja de luz en la buhardilla que Ilumina el 
baño situado bajo ella, Elo central del proyecto, esta luz inunda 
todos los rincones de la cocina, el salón, las tres habitacio- 
nes y los dos cuartos de baño, a través de recursos como. 
el empleado en el salón, En él, Ferrer y Martín han aplicado 
toda su experiencia para conseguir que ésta entre través. 
de dos imponentes arcos originales de pledra, previamente: 
'cegados y que elos han recuperado. “Cuando fuimos a verla 
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casa, midiendo y analizando ta estructura nos dimos cuenta 
de la presencia de un arco cegado que podría recuporarsa, 
Ese muro ha sido un elemento central para todo el proyacto, 
porque abrir esos arcos es lo que nos ha permitido conseguir 
¡luminar el salón” señala la arquitecta. Completamente acrís- 
talado y bañado por la luz natural que entra por el patio pos- 
terior al que abro, el dormitorio principal se diseña a partir de 
la premisa de contar con un baño abierto, aunque con cierta. 
compartimentación, y con la zona de agua conectada con la. 
de noche, También muy luminoso, el segundo baño recibe luz. 
únatural a travós del vilo translucido que enlaza la planta baja. 
con la buhardilla, originalmente concebida como una cambra 
tradicional de cubierta inclinada y que se ha acondicionado 

y aislado térmicamente como un espacio diáfano para que la. 
Tamilla pueda darle al uso que desee en el futuro, 

El mosaico Nola original de la planta princlpa -en mal es- 
tado y que tuvo que retirarse para generar Una solera ventllada 
en el suelo, que evita la humedad en la tabiqueria interior- es 
tro delos elementos destacados dela reforma. "Estamos 
muy orgullosos de haber rescatado buena parta dol mosaioo, 
retirando, lImplando y restaurando una a una todas sus tasalas, 
y diseñando un nuevo tapiz en colaboración con los propista- 
ríos", cuentan desde CUA Arquitectura. Un trabalo en el que, en 
paralalo, so elimino todo el suelo antiguo, saneando los de- 
¡sagles, rebajando el suelo y creando un forjado sanitario sobre 
el que las piezas del mosalco Nolla se alinearon para crear una 
composición completamente nueva. 
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“Hemos logrado el obitivo principal: modernizar sin per- 
der la esencia de la casa y convertirla en un espacio mucho 
más confortable desde el punto de vista térmico y luminico”, 
destacan los arquitectos, para quienes ha sido fundamental 
conseguir que la personalidad de sus nuevos habitantes quede 
reflejada en una vivienda que sienten ya muy suya. Un lugar 
ue respira historia, pero con un aire totalmente renovado, 
donde la clave se basa en que todo lo nuevo” es totalmonte. 
neutro, como un llenzo en blanco sobre el que las partes 
antiguas existentes cobran todo el protagonismo, Continuos, 
lisos, blancos y con pocas Juntas, nuevos matoriales, como el 
pavimento blanco continuo, con el que se consigue dar todo el 
protagonismo a las zonas donde se rescató el mosalco Nolla, 
pasan de esta forma totalmente desapercibidos, 

Los arquitectos también han abordado el diseño Interior de. 
la cocina y de los baños, para los cuales han recuperado dos 
pilas originales de la casa y sansado un patio interior donde se 
han dejado a la vista las pllastras y los muros de ladrilo ma- 
izo, “Además, se ha repasado el cubrimiento de las tejas para 
evitar filtraciones, restaurado la puerta principal de la vivienda 
e Instalado en la fachada ventanas de madera natural, en Inea 
on el estilo tradicional del inmueble”, añacon desde el estudio, 
para quienes el mayor reto ha sido el lograr Incorporar instala- 
iones totalmente nuevas que, como la aerotermía, mejoran la. 
saluo, el bienestar y el día a día de las personas, sín perder por 
ello el espíritu de la construcción original. —LN' 
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La mirada sostenible 
BLANCOY NOLLA 


Qué importante es el conocimiento de 

la historia para saber qué conservar, 
pero igual de importante es saber 

actuar con la nada, con el blanco, para 
dotar a la arquitectura existente de la 
libertad suficiente para que sus nuevos 
moradores puedan crear su propia 
historia. Una casa a la que le espera una 
larga vida y esto sí que podemos llamarlo 
Sostenibilidad, con mayúsculas. 


Por Mariano Martín 


Alo largo de la historia el color blanco so: 
ha ido llenando de significados relaciona: 
dos con la pureza e inocencia, la paz, la. 
calma, a luz, la esplítualidaa, la neu- 
tralidad.. y también de nuevos comien- 
208 0 el inicio de algo nuevo, como una 
página en blanco que invita a escribir 
una nueva historia o a comenzar desde 
ero, Quizá esto último es lo que motivó. 
al equipo CUA Arquitectura a acometer el 
proyecto de casa en Meliana (Valencia). 
Decidieron empezar de nuevo, como un 
lienzo en blanco, dando otra oportun: 
ad al lugar, y para ello, como no podía 
ser de otra manera, utllzaron el color 
blanco. Con gran sabiduria, buscaron 
el lazo con lo anterior a través de unos 
pocos elementos que recordaran que la 
hueva historia no es la primera, que ya 
hubo otras antes. Buscaron, encontra- 
ron, respetaron y recuperaron, con los, 
lentes como cómplices fundamentales, 
todo lo valioso, homenajeando el pasado. 
desde los materiales y sus funciones, As! 
la famila podrá ser llbre de empezar de 
nuevo, de contar su propia historia, que: 
poco a paco irá llenando el lugar de ob- 
jetos, texturas, muebles, sonidos, olores, 
recuerdos... hasta que alguien decida en 
Un futuro volver a empezar regresando, 
por qué no, al blanco de nuevo. 

Dos enormes arcos de ladrillo, 
vigas y puertas de madera, a los que se 
elimina todo tipo de revestimiento para 
sacar el material principal ala luz, y un 
mosaico lleno de color crean un nuevo. 
escenario para todo lo que está por. 
veni, Las fotogralías reflejan un punto de 
inflexión entre lo que fue y lo que será, y 
eso es lo que da sentido a esta rehabl 
tación, que tiende la mano con elegancia 


a que el espacio siga cumpliendo su principal cometido de 
habitar en él. No sé sí me extralímito, pero me gusta compa- 
rarlo con la herencia de nuestros antepasados de los que sólo 
conservamos unas pocas cosas, las imporiantes, para que la 
Cultura prevalezca. Al hablar de espacio, el blanco ha sido el 
material base del silencio, pero quizá el otro material sea la luz, 
la que al ncidlr en ese blanco lo convertirá en un lugar donde 
¡cada hora, cada día y cada estación serán ciferentes. Quizá 

la luz será la brocha de ese llenzo en blanco... Y en verdad no 
creo que me haya extralmitao. 

El mosaico Nola, on este caso el único color empleado en 
úl proyecto, es un upo de baldosa decorativa que tuvo gran po: 
pularidad en el siglo XIx y principlos del XX, creado por el em- 
presario e ingentero industrial Miguel Nolla Bruget en Meliana. 
(Valencia). Está hecho de pequeñas piezas de cerámica esmal- 
tada, cocidas a alta temperatura, lo que les aporta una gran 
resistencia y que, ensambiadas manualmente, forman com- 
plejos diseños geométricos. En su origen estos mosaicos se 
¡convirtieron en símbolo de prestigio y elegancia, exportándose 
A varios palses de Europa y América y decorando los suelos. 
de palacios, edificios públicos y casas burguesas. Los dise- 
os de los mosalcos se productan siguiendo un catálogo de 
patrones que los arquitectos y ellentes podían elegi existiendo. 
la posbllidad de realizar composiciones a medica para pro- 
yectos especificos. De ahí que Anna Ferrer y Manuel Martin no 
hayan resistido la tentación de crear su propio diseño, donde 
los niños puedan jugar entendiendo qué plano del suelo, su fa- 
vorito, puede estar lleno de color y de alegría... incluso de arte 
8 historia, Y de nuevo la luz, la brocha de la que antes hablaba, 
hace que el esmalte brile de forma elegante intensificando. 
los colores vivos que lo componen. Rojos, burdeos, azules, 
úobaltos, verdes, amarilos, ocres, blancos, negros, terrosos se 
combinan en diferentes patrones geométricos manteniéndose 
alo argo del tiempo gracias a la calidad del esmalte que, en 
esta casa, hace dudar de sí siempre estuvo all 

Qué importante es el conocimiento de la historia para. 
saber qué conservas pero igual de importante es saber actuar 
¡cona nada, con el blanco, para dotar ala casa de la Ilbertad 
Suficiente para que sus nuevos moradores puedan crear su 
propia historia. Creo que sus antiguos habitantes no podrían 
haber deseado un mejor futuro para su casa a la que, sin. 
duda, espera una larga vida... y esto sí que podemos llamario 
Sostenibilidad, con mayúsculas. 

Es bonito pensar que, de todo lo que hay en esta casa, 
ús la luz la que se mantione y se mantendrá igual a lo largo del 
tiempo y estoy seguro de que son perfectamente conscien- 
tes sus autores que, con enorme sensibilidad, la han sabido. 
reinterpretar sin alterar, trabajando con el blanco y con unas 
pocas cosas que siempre estuvieron añ. MM 
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Los autores intervienen sobre una vivienda unifamiliar 
inacabada, abandonada durante la crisis de 2008, para 
transformarla en tres apartamentos, el primero de los 
cuales hace gala de un interiorismo solemne, atemporal 
y rico en detalles. Una fuerte materialidad, donde limpias 
geometrías, grandes volúmenes de almacenamiento 
integrados y una cuidada iluminación reflejan fielmente 

la personalidad de sus propietarios. 


Segunda 
vida 


Los propietarios de este Inmueble supieron descubrir una 
oportunidad donde otros solo veían un trabajo inacabado, lan- 
Zándose a la compra de un edificio que, tras la crisis del 2008, 
habla quedado vacio y en estructura en el centro de la cludad 
para embarcarse en la difcl tarea de construlr en él la casa 
de sus sueños. Todo un reto que el estudio dirigido por Manuel 
¡Garcia ha resuelto con creces en la primera de las res vivien 
das, diseñada a medida para una pareja que hasta ontonces 
residía en un apartamento con el cual no se sentían Idonti- 
cados y que no respondía a sus necesidades. “So trata de un 
proyecto a largo plazo y muy lluslonante, donde al objetivo ha. 
consistido an desentrañar la mejor solución para dar forma a lo 
que sus dueños definieron como su casa para siempre o casa 
ideal". señala el autor. Un lugar que se ajusta a sus personall- 
dades, modo de vivir, gustos, costumbres, manías y pasiones; 
donde función y estética caminan de la mano para dar como 
rosultado versátiles y amplios espacios, de geometrías limpias. 
y rigurosas. Porque, como señala el diseñador, "el objetivo no 
ra otro que favorecer el orden y a armonía y propletar momen- 
108 de disfrute en famila y con amigos”, 

Con tan sólo la estructura construida, el edlicio contaba 
¡son un programa original que cistaba mucho del finalmente dor 
ido en el proyecto, por lo que hubo que adecuar la distribución, 
aprovechando los huecos existentes en los forjados para el paso 
de instalaciones, y segmentar la zonificación según los pllares 
originales. Una Intervención que los interoristas acometieron 
apostando por esa limpieza visual que caracteriza su trabajo, 
donde los extensos volúmenes do almacenaje fueron de gran 
ayuda para ocultar los elementos constructivos y funcionales. 
“Aunque cada vivienda responde a un programa de necasida- 
des distinto, puesto que los propietarios son diforentos, debido, 
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aa morfología de los elementos estructurales las fachadas y 
ta orientación, la zonificación es la misma y la distribución en 
planta sulre sólo ligeras variaciones”, añade Manuel Garcla. Sin 
embargo, los materiales, el ambiente, la personalldad que se 
rea, no Solo con el moodboara, sino también con la Iluminación, 
los despieces y el estio del mobilrio, se diseñan únicos para 
que cada casa Tuncione como fiel reflejo de sus habitantes, 

Uno de los prinolpales conceptos que inspira el proyecto, 
dada las genarosas dimensiones del inmusbl fuo el conce: 
birelinterior corno el de una vivienda unifamiliar donde vada 
planta se abre a dos fachadas opuestas y dos patios inteio 
ros con ventanales de suelo a techo. Uno, vinculado a la zona 
de servicio; el tro, como nexo de unión entre el área de día 
y la de noche, que genera un paso secundario par el exterior 
Completamente acristalado y a modo de balcón interior ajardi- 
nado, este último se convierte en el núcleo central de la casa, 
¡somo un pulmón de alre fresco, una entrada de luz natural y Un 
pacto de sllenciosa pausa, alejada del bullicio y ajetreo de la 
fachada principal que abre a la cludad, 

Elegante, solemne, atemporal y rica en detalle, la vvienda 
ocupa tna planta cuadrada a la que se accede a traves de un 
pequeño recibidor que conecta con un ampli distribuidor con 
tuna tenue luminación ingirecta que conduce a la zona de día 
Revestido por una contraposición de oscuros materiales, el 
pasillo que parte de él provoca un singular efecto de profundi- 
ad, con un espejo Parsol gris que crea un interesante juego de 
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rollejos y captura parte do la abundante luz que baña las áreas 
somunes, Una Iluminación natural que, como destaca el diseña- 
dor "funciona como una fuente de vitalidad y motor que mejora 
el estado de ánimo de las personas”, Conosbida como un gran 
¡open space, la zona de día separa visualmente el comedor y el 
salón con un mueble a dos caras que alberga almacenamiento, 
el televisor y un quemador sobre la elegante peana porcelánica 
inferior. De manera simlar, una enorme puerta corredera de 
vidrio Parsol de tres hojas permite unir o independizar comedor 
y cocina. El resultado es una culdada combinación de Impias 
gsometrias y grandes volumenes de almacenajs y revestimiento 
que esconden tabiques, pllares y todos los elementos construc- 
tivas y funcionales, conde el tono roble claro del pavimento en 
espiga contrasta con la oscura madera de los grandes elemen- 
tos que equipan las principales zonas. 
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En el área de noche, la sulte principal se diseña como un 
espacio ablerto, que abarca la habitación, un espacioso vestidor 
y un baño completo. El contrasto entro la madera y los paños de. 
laca blanca, y una lluminación Indirecta, slempre semioculta y 
muy versátil, protagonizan una escena donde grandes puertas, 
estratégicamente situadas y ocultas cuando no están en uso, 
permiten segmentar Iintermitentemente los subespacios y gene- 
ar una doble circulación que beneficia la funcionalidad. Al otro 
lado del núcleo de escaleras del eaici, la zona intantl com 
prende el dormitorio de la hija de la pareja, con su baño y una 
estancia polivalente para juegos y estudio: Para añadir amabil- 
dad calidez y ligereza, los acabados sustiluyen el oscuro teñido 
de la madera de los paramentos de las zonas comunes por un 
tono roble natural y la luminación delimita el espacio gracias a. 
los trazos que dibujan los perfiles negros encastrados en el falso. 
techo, Además, y con el afán de plasmar un ambiente muy ma- 
tórico, se acudo al uso de porcelanicos pátreos de ricas texturas 
en piezas como la mesa de comedor, la chimenea, el lavabo del 
aseo de cortesía, el peldaño del dormitorio y el volumen que 
¡conforma bañera y ducha de la sulte. Por último, y no por elo 
menos Importante, un paqueño despacho adherido al patio de 
servicio competa el programa de necesidades de una vivienda 
ue refleja flelmente la personalidad de sus habitantes, —LN 
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Con la exclusiva urbanización de Sotogrande como 
telón de fondo, esta casa se reinventa a través de 
un proyecto que la integra en su entorno natural. 
Una arquitectura cálida y serena, donde elementos 
contemporáneos conviven con otros tradicionales, 
como el patio semi-andaluz que evoca la historia 

y cultura del Mediterráneo o la cúpula de su porche, 
en referencia a la arquitectura islámica. 
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Andrea Arques, de A STUDIO, firma este proyecto de reforma. 
de un chalet en la exclusiva urbanización de Sotogrande, Cádiz, 
Una vivienda con mucho encanto original, pero que necesitaba. 
una actualización y de la que la arquitecta se quedó prendada 
en su primera visita por la atura de techos y las aberturas de 
sus pórticos, que materializan la combinación perfecta entre 
la arquitectura islámica y el purismo más contemporáneo. 
“Aunque la distribución general funcionaba perfectamente, a. 
excepción de algunos detalles puntuales en la cocina y el baño 
principal que el cliente pidió cambiar, a la casa le faltaba calidez 
y una mayor calidad de acabados y detalles”, cuenta Arques, 
ue señala cómo las bajas calidadas de la construcción original 
hablan hecho que su interlor se deteriorase rápidamente. 
Partiendo del patio semi-andaluz y una cúpula en su. 
porche, reminiscencia de la arquitectura islámica, el proyecto 
usina elementos tradicionales con un diseño contemporá- 
neo, combinando la historia y la cultura del Mediterráneo con 
la funcionalidad y el confort propios de la vida moderna. Una 
actualización que comienza por un exterior donde las facha- 
das sustituyen su color blanco original por un sutil tono arena: 
¡ue suaviza las formas y conecta con el entorno, para prolon- 
garse hacia un interior minimalista e integrado en la naturaleza, 
Sofísticado y hogareño; éste se llena de materiales naturales 
¡como la madera, de roble al aceite en los suelos e Iroco tratado 
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¿en el mobiliario diseña a medida de las paredes, y la pledra 
para potenciar la armonía y continuidad con el entorno, y unos. 
acabados suaves y tonos claros que generan un ambiente se- 
reno que invita al descanso y al bienestar, 

Distribuida en una sola planta, la casa reserva las estan- 
olas situadas junto ala entrada para la zona de noche, mientras 
que las traseras y orientadas al jardín albergan los espacios 
más vivideros. Sin puertas y con pórticos y cambios de altura. 
que marcan la transición entre los distintos usos, la zona de día 
"combina muebles de conocidas firmas con una mesa escritorio 
diseñada a medida para el salón principal, de madera de iroco y 
¡con un fresado para poder integrarlos tapetes de piel, que trans- 
mite presencia y al mismo tlempo ligereza. Una isla central con 
barra y zona trabajo, cublerta por un porcelánico efecto pétreo, 
aporta amplitud a una cocina con el comedor integrado y donde 
las puertas efecto espejo de la despensa multpican la amplitud 
y las vistas sobre el campo de golf Diseñada a mecida para un 
úllento apasionado del vino, la vinoteca es quizá el elemento más 
destacado del proyecto, con Una escalera y estanterías de hiero. 
nas que una luminación LED Integraci resalta las botes y 
crea un ambiente elegante y contemporáneo. Es un enfoque al- 
neado con el diseño minimalista predominante en toda la casa, 
donde las lineas limpias y los espacios despejados favorecen 
tuna estética ordenada y relajante, enfocada en lo esencial, 
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Todas las habitaciones, a excepción de la sulto principal 
-con un cabezal a medida de madera de lroco- comparten el 
mismo interiorismo, con una mesa escritorio de madera, mesitas 
de noches diseñadas a medida en madera de iroco, cabezales. 
de lino y distintos juegos de lamparas que aportan personalidad, 
Los baños revisten suelo y paredes con microcemento com- 
binado con lavabo de pledra y mueble madera en el máster, y 
baka de madera con lavamanos de NIC ceramios en el resto. 

Claves en el proyecto, la luminosidad y la apertura se. 
logran gracias al uso de grandes superficies de vidrlo que 
permiten que la luz natural inunde todos los espacios, poten- 
ciando la sensación de amplitud y cifuminando limites para 
reforzar la fluidez y conectar visualmente las diferentes áreas 
de la casa. “La funcionalidad es olro aspeoto central del 
diseño”, explica Arques, que destaca cómo cada elemento ha 
sido cuidadosamente seleccionado y colocado para cumpli 
una función especifica, sin sactificar la estética, Con materia- 
los que, como el metal y el vidrio, añacien un toque contem- 
poráneo y una discreta y eleganto paleta de textils y colores, 
la casa se equipa con un mobiliario de líneas Implas que 
rofuerza la sensación de orden, y accesorios donde patronos 
geométricos y tonos cálidos añadan dinamismo sin romper la. 
armonía en ningún momento. Un espacio que as tanto está- 
ticamente atractivo como funcionalmente acogedor sofistl 
cado, moderno, funcional y muy confortable. LN. 
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Laura Ortín Architecture Con unos probadores flexibles, que pueden abrirse 

for Happiness para permitir un improvisado desfile al más puro estilo 
maison o cerrarse para ofrecer intimidad, Maison 
Portocale rompe con la estética inocente y aniñada 
tradicionalmente asociada a la moda nupcial. Una 
apuesta por una clientela con carácter a la que 
sumerge en una experiencia envolvente construida por 
un mallazo corrugado azul y cortinas terracota. 
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La tradición de llevar algo nuevo, algo viej, algo prestado y y as e ac 
algo azules el punto de paria de eta tenda para novias que 5 00 Eines 
aura Ori ha disenado en la Plaza delos Apóstols de Mula E Dos tapia 0 do 


para María y Cristina Jara. Dos hermanas y jóvenes empresa- Les y paeacela 
rias, que, tras su éxito en el mundo del tocado y complementos. 
de boda, deciden abrir una tienda de vestidos de novia. “Ellas 
siempre cuentan que me conocieron por RRSS y vieron en mí 
aquelsa porsona capaz de entendoris y ayudaras a dar forma. 
a sus idoas”, cuanta Ortín, que ya había cisoñado su anterlor 
espacio, al que se mudaron desde una pequeña tienda on la 
que colaboraban con diseñadores nacionales. Ahora, y tras el 
Importante óxito cosechado, las hormanas han vuelto a confiar 
a Laura Ortín Architecture for Happiness la reforma de su nuevo 
local para lograr que áste encaje con su flosofía de trabajo, Un 
proyecto mucho más ambicioso, donde se ha transtormado 
por completo el espacio original para trabajar desde cero en 

lun nuevo concepto que les ayude a estar cómodas y, al mismo. 
tiempo, mejorar su Imagen de negocio. 

Situado en un entresuelo, el local había funcionado an- 
teriormente como un centro de estética, con una distribución 
poco adecuada para una tlenda de vestidos de novia, “Como 
Puntos a favor nos encontramos tres amplios ventanales con. 
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úcuarterones de madera, una estructura en perfectas condi- 
clones y un nucleo de instalaciones que nos permita aglutinar 
a9e0, ducha y cocina”, señala Ortín, que artemás destaca cómo 
la limitada altura del techo condicionó et proyecto. "Tuvimos 
ue tener cuidado para que la situación de la climatización 

10 bajara mucho el techo, así como pensar la materialidad y 

el color para lograr una mayor sensación de amplitud y lumi- 
únosidad”, añade la arquitecta. Con estas preexistencias como 
punto de partida, el local se vide en dos bandas: una privada, 
Con el talle, el almacén yla oficina, en la parte más oscura; y 
otra más pública, con dos amplios probadores y un espacio 
¡central para las novias y acompañantes, on la fachada que 
disfruta de luz y ventilación natural. En esta última, la concate 
nación de espacios permite utilizar cada probador de manera 
privada, para que las cllentas puedan ver los vestidos colgados 
y evitar así el catálogo. Las amplias cortinas aportan flexibldad! 
y permiten abrirlos probadores para un improvisado desfile al 
más puro estilo maison, donde moverse con naturalidad y ver 
el vestido a la luz natural o cerrarse para una intimidad total. 
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¡Concebida para unas clientas con carácter y personalidad, 
Maison Portocale rompe con la estética nal; inocente y anifiada, 
hasta ahora asociada a las novias, sustituyendo el típico rosa 
empolvado por unos nuevos tonos fetiche, azul y terracota, y 
añadiendo un fuerte contraste entre el blanco y beis de las telas. 
y el escenario que lo enmarca, “Nos gusta trabajar con pocos 
materales y colores, para que se potencie el concepto”, destaca 
Ortín, que en este caso ha elegido un cerramiento ligero de ma. 
lazo corrugado, lacado en azul y plegado para aportar suavidad 
y mejorarla espacialidad en los probadores, acompañado por 
Unas cortinas terracota que ampllan visual y físicamente el espa 
lo. Un Juego de opuestos, donde la rueza del mallazo utlizado. 
en construcción contrasta con a delicadeza de los brocados, 
muselinas y sedas, y el poderoso terracota destaca sobre el 
blanco y beis de los vestidos. La paleta material se completa 
¡Gon un pavimento de plezas de gres beis 15 x 15 em con junta en 
el mismo azul que el mañazo y el mismo patrón de cuadrícula, 
"espejos con efecto infinity que provocan interminables reflejos, 
y unos focos industriales algo sobreescalados, que evocan al 
concepto performativo y festivo de una boda y ayucian a superar 
ciertos estereotipos asociados a estas tiendas, 

¡Con un interiorismo que aporta a sus clientas una expe: 
riencia única y completa, Maison Portocale responde a una 
nueva demanda cada vez más frecuente entre las jóvenes, que 
prefieren elegir los diseños y adaptarlos a sus necesidades, o 
aportar su propia propuesta para que sea confeccionada. Una. 
tienda elegantemente instagrameable que, como destaca su 
autora, "se ha convertido ya en algo que genera curiosidad en 
sí misma, con ollentas que aprecian su diseño y aprovechan 
sus vistas para postearlo”, —LN 
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Jordi Herrero Arquitectos Can Oliver, un antiguo palacio musulmán del siglo XIl, 
EGA Arquitectura aloja el nuevo hotel del grupo Nobis Hospitality en 
Wingárdhs Palma. Una compleja intervención -con arquitectura 
de Jordi Herrero Campo y Eduardo García Acuña, 
e interiorismo de Wingárdhs- en la que el diálogo entre 
pasado y presente tiene como objetivo transmitir 
el particular concepto del lujo de esta cadena. 
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Nobis Hospitalty Group vuelve a elegir el centro de la cludad de. 
Palma para inaugurar uno de sus exclusivos hoteles. Al igual que 
el resto de los establecimientos de este grupo sueco, el edifi- 
lo en el que se aloja destaca por su rico pasado histórico y su 
singularidad, En este caso se trata de una antigua casa seño- 
rial -Can OlVer- cuyos origenes se remontan al siglo XI poca 
de dominación Islámica en las Islas Baleares. El proyecto de 
rehabilitación ha sido realizado conjuntamente por Jordi Herrero 
Arquitectos y Eduardo García Acuña Arquitecto, autores también 
del exitoso Concepcio by Nobis, también en Palma, Taniendo 
en cuenta que el Ayuntamiento de la cludad había denogado 
licencias a varios proyectos de rehabilitación que se habían pro- 
sentado anteriormente por distorsionar el inmueble original, los 
arquitectos decidieron darle la vuelta al encargo de transformar 
“Can Oliver en un hotel Nobis para proponer Justamente lo contra- 
fío: que un hotel Nobis se convirtiera en Can Oliver 

La construcción original, de tres plantas más sótano, 
Contaba con tres patos, una escalera señorial mallorquina, un 
artesonado árabo, plntutas decorativas góticas y una sala prin- 
úlpal de 9 m de altura. El desarrollo del proyecto arquitectónico 
¡se organizó en varlas fases, En la primera de elas, se realizó un 
levantamiento exhaustivo y un análisis del estado actual, con el 
objeto de Identificar y recuperar los elementos protegidos, así 
¡como los espacios y las texturas de valor En la segunda etapa. 
se planteó la actualización del edificio, a nivel de estructura, 
acoesibilidad, seguridad, aislamiento, instalaciones, etc, En 
la tercora se estudió la manera de implementar el programa, 
¡consistente en 37 habitaciones, restaurante, bar, SPA 4. fitness, 
terraza, rooftop, sala de reunión y parking. De esta manera, con 
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el finde respetar no sólo los elementos protegidos, sino también 
los espacios originales, so decidió recur sistemas constructi- 
vos an seco, revorsibles y diloranciados dol existonte, que porm- 
tiaran fácilmente modificaciones o cambios de uso en el futuro. 
En lugar de imponer soluciones (hacia el programa, hacía un 
estilo de arquitectura, ete) los autores optaron por Ir recogiendo 
las oportunidades que ofrecía el edificio original. Esto dio lugar a 
actuaciones con un carácter muy especifico, pero con el sentido 
ue les confería la preexistoncia, Una do estas estratagías fuo 
mantener en fachadas y patios las amiguas texturas y huellas. Al 
descubrir los muros originales, aparecieron multiples restos de 
antiguos arcos, ventanas y pasos, En lugar de proponer nuevos 
huecos, el proyecto recoge esas preexistenclas como oportunt- 
dados de actuación. Tales el caso de la fachada del restaurante, 
en la que se solapaban la original y otra construida en los años 
50 del siglo XX, y donde se optó por recuperar e Identificar las 
dos simultáneamente, Por otro lado, para mantener la percep- 
ción del interesante espacio original, se huyó, por ejemplo, de 
generar baños convencionales con tabiquería que compartl- 
mentase las salas, En su lugar se propusieron cajas mínimas 

de acero y vidrio -en las que se alojan el inodoro yla ducha, los 
dos elementos que necesariamente deblan ir carrados- que se 
perciben de una manora independianto al espacio goneral, 

Con respecto a la materialidad, el proyecto potencia el 
contraste. El edificio estaba cubierto por un enfoscado con un 
acabado imitando a sillares que so decia retirar para mostrar 
su esencia, El acero negro fue el materia! escogido para los 
elementos de la nueva Intervención, quedando de esta forma. 
claramente identlicados y diferenciados. 
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Esta combinación alo lugar a una arquitectura muy pura, 
dura y posada, Era fundamental para el correcto oquibrio 

del proyecto final compensar esto carácter, una labor que so. 
realizó a través del interiorismo, ejecutado por el estudio sueco 
Wingárdh, Su proyecto fusiona el pasado con el presente, gene- 
ando un contrapunto suave y lujoso a la intervención arquitec- 
tónica a través de una paleta de tonos sobrios (desde el blanco 
y belgo, hasta el gris cálido y marrón) y matoralos naturales. 
temporales como la lana, el cuero y la madera, Con respecto. 

al mobilario elegido, plezas de diseño de ata calidad de marcas 
úescandinavas e tallanas de renombre internacional se combinan 
de forma única con muebles hechos a medida y piezas produ- 
idas localmente. Todo ello contribuye a lanzar un sutil guiño a 
los orígenes de Nobls, Un grupo hotelero escandinavo con raíces 
'talianas que continda su expansión en el mercado español. La 
Introducción de abundante vegetación, tanto en zonas espacifi- 
¡cas como mediante macetas, incorporó vida y color, Por último, 
la luminación pretende destacar la belleza del edificio, de sus 
elementos y texturas. Según palabras de los propios arquitectos 
autores del proyecto, se puede decir como conclusión que Nobis 
Hotel Palma es un proyecto esencial, pero ala vez complejo, 
pues cada espacio responde a un equilibrio entre diforentes. 
posiciones extremas más que a una posición media general, Es. 
simultaneamente, muy antiguo y moderno, tradicional y van- 
guardista, duro y amable, pesado y Igero, pátreo y verde, fo y 
cambiante -pues sus texturas reaccionan a las diferentes luces. 
y con el paso del tiempo Irán evolucionando-, además de ser un 
edificio atemporal, que ala vez Incorpora el tiempo. —AA. 


oNERE DEL PROYECTO 358 


14, 45 y 10. Piezas 
de ícono de Eicnas 
Gntecroc toneles 
coma Cae] Hansen 6 
San (esteuctaoa de 
cana), hudo (uta 

y meca Passage), 
Andes octd (pita 
en Oro de Patricio 
Vequinla), 181 cono 
las y deaga (11u 
miración). aportan 
Yin cscáctse funcio 
nal y contostable a 
Las habitacsones, 
Las coLeracectone 
con aotístas y ar 
enanos localos as 
Lan poesantes tanta 
tapices toxtilos 


ArchéType Concebido como una celebración artística del chocolate, 
este taller y espacio comercial en Búfalo se inspira en 
la imagen dorada, sedosa y fluida del chocolate sin 
templar. Una atmósfera cálida y textural, que evoca los 
impactos emocionales y fisiológicos de este alimento, y 
donde un techo fluido, con piezas pintadas, ensambladas 
a mano y fresadas con CNC, convive con paredes 
revestidas de palillería y expositores acristalados. 
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La última colaboración entre el estuco estadounidense liderado 
por Selh Amman y Adam MECUlough, Arch8Type, y el chocolás 
tero artesanal Ben Johnson ha dado como resultado la trans- 
tormación de un espacio de algo más de 70 1” en Un nuevo 
taller y espacio comercial en Bulalo, Nueva York, Un ambicioso 
proyecto inspirado en la imagen dorada, sedosa y fluida del 
chocolate sin templar que el allente les presentó y cuyo diseño 
surgo de preguntarse cómo el ospacio construido puede mejo- 
rar la elaboración y el consumo de este alimento. “En lugar do 
centrarnos an la imagan superficial dl chocolate y pintar gra. 
os de cacao on las paredos, decidimos explorar los Impactos 
amocionalos y fstológicos que ásto tieno sobre el consumidor, 
y evocarlos a través del matarla y el espacio”, cuentan los dl- 
soñadores, que an un primer momento comenzaron extrayendo 
los sentimientos de comodidad, misterio, calidez y decadencia, 
tanto de la imagen como del producto de Ben Johnson, para. 
luego aplicarios al ámbito de la construcción artesanal, 


MIU 


A 


SEO MERIDA 


a 


DT 


inspirándose en este alimento que surge de la mezcla de 
azúcar y fruto del cacao, el equipo de diseño modeló digital 
mente un techo originalmente pensado como un piano espe- 
Jaco casi sin costuras y que finalmente se ranstormó en una 
pleza escultórica, compuesta por piezas pintadas, ensambla- 
das a mano y Iresadas con CNO, y que resonaba mejor con la 
imagen del chocolate fundido. Una voluptuosa superficie visible 
através del ventanal abierto a la calle, que invita alos clientes 
a entrar a un espacio que dinge su atención hacia las paredes 
encaladas y revestidas por palilera de roble blanco, donde el 
chocolate se expone en vitrinas acristaladas como si de una. 
galeria de arte se tratase. Concebida en un primer momento de 
vidrio, la pared que separa la zona comercial de la cocina se 
deja finalmente opaca, con un gran ventanal y una puerta sin 
'marco pintada a Juego con el yeso de las paredes y rematada 
¡con una baso de latón que prolonga ol rodaple, mientras que 
las carpinterías, originalmente destinadas a la pared oeste dal 
taller de chocolate, se transforman en cuatro mesas hechas a. 
medida. Una atmóslera cálida y textural emerge a través de la 
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sutil paleta materia, donde el roble blanco y la cal conviven con 
un pavimento de hormigón de gran formato, metal espejado y 
ro, Los detalles de latón que recorren la carpintería y las bases 
de las paredes se fuslonan con un techo que recuerda el cauce 
de un río para juntos recrear el acto de morder una trufa que se 
dente lentamente en la boca. 

A pesar de los recursos limitados, el diseño eleva un espa- 
lo genérico a otro atípico y experiencial, que celebra el choco: 
lato y ejemplifica el poder de la colaboración local y tas práct 
cas de diseño Innovadoras, La carpintería personalizada os una 
colaboración entra el padre del arquitecto, un hábil artesano y 
uímico, y uno de los disoñadoros dla firma; al tocho dorado 
en cascada es obra de los estudiantes en prácticas del labora- 
torio de fabricación digital de la Universidad de Bútalo; y los ex- 
positores espejados y detalles en latón son de los maestros del 
metal Buffalo Niagara Weldworks. El resultado es un espacio 
ue, sí bien es clistitivo de la localidad neoyorquina, desafía los 
elementos arquitectónicos traciicionales de la región. —LN 
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Elegantes, sofisticadas, rústicas, minimalistas, geométricas u orgánicas, las 
sillas y mesas siguen acaparando la atención en cualquier interior. Piezas 
esenciales que se unen en composiciones equilibradas, estéticas y funcio- 
nales, y donde la ergonomía es fundamental. Aptas para todos los gustos y 
estilos, las propuestas de este año se caracterizan por colores neutros entre 
los que se cuela algún toque de color, todas en materiales naturales y respe- 
tuosos con el entorno y la salud de sus USUArIos. realiza: Laura Novo, arquitecta. 
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CAMPUS 

Diseño: Mauro Lipparini 

¡Campus evoca Un diseño atemporal pero al mismo tlempo de 
rigurosa contemporaneidad, Hecha de materiales vallosos 

y de diseño esencial, la mesa se enriquece por la presencia 
dle excelentes piedras, mármol o madera, Disponible en tres 
versiones, dos rectangulares (una de ellas, con los bordes 
redondeados) y una circular. Precio (imagen): 9.990 €. 


NATUZ2L. Núñez de Balboa 81. 28006 Madrid 
18143188 32|natuzzlos 


PROA TABLE 

Diseño: Equipo propio 

Arquetipo esencial de la mesa con columna central, Proa 
¡combina una base central elíptica de termopolimero Pure 
'ECO*, Un material 100% reciclado y reciclable, en acabados 
blanco, negro y cemento, con un sobre en una amplia vario. 
dad de formas, acabados y materiales, incluye soluciones de 
conectividad y olectrficación. Precia: desde 1.800 $ (+ va). 


ANDREU WORLD, Urb. Ollmar. Los Saucas 7, 48370 Chiva 
Valencia] T 86 180 57 00 | andreuworid.com 


VLA26 VEGA CHAIR 

Diseño: Vilnelm Lauritzen 

Diseñada en 1956 por Vihelnn Laurltzen como parte del Interior 
dela sala de conciertos Vega, y comercialzada en 2022 por 
Carl Hansen £ Son y Vilhelm Lauritzen Architects, a la Vega 
se lanza ahora con una estructura de acero cromado, que 
contrasta con la cálida madora de roble y la tapicaría, an piel o 
tota, do asiento y respaldo, Precio: desde 438 € (+ va). 


CARL HANSEN £ SON. Carrer del Rosselló 292. 08008 
Barcelona | Y 93 192 98 46| carihansen.com 


del 


Lineas rígidas y formas suaves dan forma al creativo estilo de 
sta sla, Con Una atrevida estructura metálica, la atemanoia. 
de espacios llenos y vacíos dan dinamismo y continuidad al 
asiento, mientras que las esbollas patas aportan sobriedad y 
Iigoroza, y ol rospaldo bajo completa y aquilbra la estructura, 
Precio (en Cubifá): desde 970 € (+ iva) 


BONALDO. Cubifá. Mallorca 291. 08037 Barcelona 
193478 5721] cubinyu.es | bonalda.com 
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ADRIEN 

Diseño: Jean-Marie Massaud 

De carismática presencia, esta mesa destaca por un perfil 
clásico, casl arquetipico, que se hace contemporáneo por la 
posición asimétrica de sus escullóricas patas, Estructura en 
metal lacado o madera maciza y sobre de panel de fibra de 
media densidad lacado brillante, mármol pulido o bilanta, o. 
imadora de olmo negro. Precio: c.px. 


POLIFORM. Vía Montesanto 28. 22044 Inverigo (CO) italia 
T+39 0:31 89 51|pollormt 


HÉRA SOFT 

Diseño: Patrick Jouln 

"Manteniendo la bgereza visual característica de la Héra original, 
esta sil Introduce un nuevo nivel de confort, Estructura de 
Itesno o nogal americano, con patas de forma ovalada que 
acogen el aslento y un respaldo curvo y envolvente, ambas en 
espuma de polluretano Inyectada y tapizados en tela o cuero. 
¡Con certlicación FSC” C114358. Precio: desde 1.060 € (+ va). 


PEDRALI SP 122 Morico al Serio. 24050 Bérgamo, tala 
T+3903 58 35 88 | pedrallit 


ESSENS 

Diseño: Jonathan Prestwich 

El encuentro entre dos volumenes esenciales en equíibrio ge- 
nera esta mesa, de slueta escultórica y que combina belleza, 
versatiliad y proporciones armoniosas. Sus seis tipos de ba- 
ses, de polietileno 100% reciclable y diseñadas para soluclo- 
nar fáctimente la electrificación, permiten componer mesas 
¿on una infinita variedad de formatos y tamaños. Precio: c.pw. 


INCLASS, Ctra. Estación s/n. Pol. 1-4 P6. 03330 Crovilento 
Alicante | T 965 40 82 30] Inclass:es 


MANTA 

Diseño: Giuseppe Bavuso, 

Resultado de la apuesta de Rimadesio por la originalidad es- 
tética a través de la investigación yla innovación tecnológica, 
esto sistama de mosas destaca por una estructura modular 
en aluminio inyectado a alta presión, que garantiza la máxima 
fiabilidad con perfies de mínimo espesor y permite dimensio- 
nes excepcionales. Precio (en Iconno): desde 3.023 6 (+ va). 


RIMADESIO. Iconno. O'Donnell 6. 28009 Madrid 
T 91186 02 08. lconno.es |simadesio.com 
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DSIGNIO PARA MOGG 


Medusa 


Los delicados movimientos de los 
tentáculos de una medusa y las 
formas propias de la arquitectura 
clásica confluyen en esta versatil 
y elegante mesa, de base 
metálica y tapa de madera. 


Diseñada por el estudio fundado en 2002 en Madrid por Alberto Bejerano 
y Patxi Cotarelo, Dsignio, para a firma Italiana MOgg, esta olegante mesa 
de comedor destaca por una particular baso que recuerda al animal 
marino del que toma su nombro. Los arcos invortidos de su estructura 
capturan los delicados movimientos de los tentáculos de las medusas y 
le confieren una gran personalidad, que resulta en una pleza atemporal, 
de líneas definidas y que evoca formas propias de la arquitectura clásica. 
Con base de metal y tapa de madera con bordes redondeados, está 
disponible en varlos tamaños y acahados -lacado en brllo, mate o textu- 
rizado a mano- y una ampla gana de llamativos colores, que le confie- 
ren una gran versatilidad y permiten integraria en todo tipo de estilos y 
espacios, tanto tradicionales como modernos, 


MOGG, 
Via A. da Glussano 76, 20838 Glussano (MB) lala 
T+39 0:38 217238 80 | moggut 
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1sos 

Diseño; Plero Llssoni 

"Nacida bajo la bandera de la transparencia yla ligereza visual, 
esta mesa se caracteriza por sus patas cilíndricas, en mármol 
0 madera y con una placa de acero en su parte supentor que 
aporta solidez, Disponible con tableros redondos, ovalados 

y rectangulares, on vidrio o madera y en diferentes tamaños, 
on tres, cuatro o sels patas, Precio (Imagen): 6.484 € (+ iva). 


BAB ITALIA, Via Provinctale Novedtrateso 15. 22060 Novedrate 
hala] T+39 0.3179 6111] bobitalia.com 


CAP PLASTIC 

Diseño; Ximo Roca 

Insplada en as silas de cocina de los años 50 y 60, la famila 
¡Cap Incorpora una nueva versión, con asiento y respaldo de 
polipropileno PP reciotado en diferentes porcentajes según una 
¡gama de ses aolores: blanco, negro, visón, grís, verde seco y 
terracota, Estructura metálica pintada a Juego 0 en otros colo- 
res del muestrario de la marca. Preolo: desde 137 € (+ va). 


MOBROLI, 28850 Torrejón de Ardoz, Mac 
T 8167516 43] mobbol.com 


LOOP 

Diseño: Norm Architects 

La colección Loop se amplía con nuevos modelos que: 
'Conservan su característico raftan, un material natural, tan 
delicado a la vista como resistente al paso del tiempo, recu- 
úciéndlo al mínimo para una menor huella de cartono. Un dí- 
seño clásico y modemo, con Un enfoque que la hace versatil, 
úloganto y apta para cualquier lugar y ocasión. Precio: px. 


EXPORMIM. Pol Ind. alma 46640 Mogenta, Valencia. 
196229 51 44/45 | expormimcom. 


AGUST 

Disoño: Roberto Lazzeron 

Mesa inspiraca an la 'compleja simplicidad de los caballetes, 
disponible en dierantos tamaños y donde materiales como. 
el mármol y la madera se vuelven Ivianos gracias al espesor 
de su tapa. Estructura en madera maciza de fresno teñida de 
roble o lacada brillante, con travesaño central en metal color 
bronce patinado. Precio (magen): 7159 8 (+ iva). 


LEMA. Strada Statale Briantea 2. 22040 Alzate Bríanza (CO) 
lala | T-+39 0 3163.09 90| lemamobil.com 
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DANIEL RYBAKKEN PARA ALIAS 


Lira 


Única e innovadora, pero también 
esencial y reconocible, Lira combina 
un carácter fuerte y minimalista con un 
confort inesperado, garantizado por la 
profunda curvatura de su respaldo. 


¡Con una forma que refleja su nombra, fuertes. 
¡contornos gráficos y un diseño único y reconocible, 
lira se construye a partir de dos fistones de madera 
maciza de fresno, sujetos a dos largos ples de acero. 
lacado y que conectan un asiento en voladizo y un 
respaldo de madera curvado. Una pieza minima 

Iista y fáclmente apllable que, gracias a la profunda 
curvatura de su respaldo, ofrece un confort Inespe- 
rado. Su silueta geométrica se contrarresta con el 
aspecto natural de los materiales utllzados: madera 
maciza de fresno curva, en acabado natural o tintes 
de colores, para asiento y respaldo; y acero lacado 
en diferentes colores, en acabados texturados o 
brilo, para los pies, Además, la forma de su asiento 
permite colocar la slla sobre la mesa y facitar asíla 
IImpleza del espacio circundante 


ALIAS. 
Via dell Marine 5. 24084 Grumello del Monta(8G) 
ala] T+39.03:54 42 25 11 llos design 
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Duo 

Diseño; Roberto Lazzeroni 

"Mesa esencial y elegante, con Ineas Implas y curvas sua- 
ves, y donde la base de madera maciza de fresno recupera 
el estilo de las mesas de centro Duo. El sobre, de mármol o 
madera, apoya sobre unas patas compuestas de grandes ta- 
blas de Seoción redonda, inclinadas y unidas por una cruz con 
elementos de latón. Precio (en Iconno): desdo 18.500 (+ iva). 


POLTRONA FRAL, icono. Jorgo Juan 38, 28001 Madrid 
19118602 03] iconno.es | oltronafrau.com 


CATIFA CARTA 

Diseño: Llevore Altherr Molina 

La famila Cata se amplía con esta nueva versión con car 
casa rediseñada con PuperShell, un nuevo material revolu- 
lonarlo compuesto a partir de un subproducto de la madera, 
ue proporciona resistencia y comodidad a su ahora icónica 
llueta con doble curva, y reduce su impacto en el medioam- 
lente al capturar CO.. Precio [en Aretha): 0.p.. 


ARPER, Aretha. Eduardo Dato 2. 28010 Madrid 
19183177 87 | ospaciooretha.com | arporcom 


NOOM 60 

Diseño: Alegre Design 

Un ciseño amigable y transversal, disponible en una amplia 
gama de opciones de asiento y estructura, desde bases me- 
Tálicas hasta madera, con o sh ruedas, define a Moor 60. Su 
carcasa monoblock envolvente y brazos incorporados garan- 
tzan una experiencia de asiento cómoda y su diseño ergonó- 
mico proporciona un óptimo apoyo. Precio: desde 140 € (+ va). 


ACTIU. Autovía CY. 80 Salida OnllCastalla 03420 Castalla 
Alicanto | T 968 56 07 00 |actiucom 


MERSCH 

Diseño: Equipo propio 

Con Un característico dlseño ovalado y una rotunda pata 
central, esta mesa de comedor es una declaración de estilo 
y equiliaro entre naturalidad y funcionalidad. Fabricada ar- 
tesanalmente en madera de mango, puede presentar impar- 
fecciones, como grietas, nulos o marcas, que aportan valor 
úffadido. Medidas: 200 x 100 x 76 cm. Preclo: desde 1200 €. 


VICAL. Pal. ind, El Carrascot s/n, 48850 Ollria, Valencia. 
1962.20 00 60 | vicalhome.com 
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CHARLOTTE PERRIAND PARA CASSINA 


Ventaglio 


El art de vivre de Charlotte Perriand 
da forma a la versátil Ventagllo, 
con una geometría irregular 

única y catorce tablas que se 
ensamblan a través de un montaje 
sencillo pero perfecto. 


¡Gon un carácter multifuncional y revolucionario, y una forma ireguar y 
dinámica que la diferencian del resto de mesas, Ventagiio refleja pertecta- 
mente el art de vivre de su creadora, la arquitecta y diseñadora francesa. 
Chariotto Pomrand. Una mesa de montalo sencillo pero perfecto, donde los 
elementos individuales se unen en un conjunto estructural de gran ele- 
ancla y versatilidad con catorce tablas colocadas una al lado de la otra 
y ensambiadas con maestría en la carpintería de Cassina. Perfecta como 
escrltoio para la oficina doméstica (donde su geometría Irregular permite 
acomodar un número variable de personas) o mesa de comedor con cá- 
paoldad para entre 5 y 9 personas, se compone de un tablero de panel de 
aglomerado y MDF chapado en roble con bordes de roble macizo y palas 
de madera maciza de roble, en acabado natural o barnizado negro. 


CASSINA. 
Lagasca 26. 28001 Madrid | T 910 49 53 55| Diagonal 369. 08097 
Barcelona| 93 164 06 03 | cassinacom 
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HAWI 

Diseño: Mario Ferrari! 

Inspirada en el hábilIjado manual de la madera, esta silla apt 
lable es excepcionalmente versátil. Con estructura de acero. 
¡con recubrimiento de polvo y respaldo y asiento de polipropt- 
leno en varlos colores, el asiento también puede tapizarse en 
Tela o madera multicapa en varios acabados. Patas de nallon 
¡con fieltro integrado. Precio: desde 210 € (+ va) 


LAPALMA. Via Majorana 26, 35010 Cadoneghe PD Ita 
T+39.049 70 27 88 |lapalmast 


MONOLIT 
Diseño: Cecil Manz 

La forma distintiva de esta sil destaca por cómo envuelve 
suavemente al usuario y proporciona espacio para artículos 
Personales bajo él. En ds alturas de asiento y con diferentes 
opciones de tapizado, el perfl curvo de las carcasas tapiza- 
das de madera contrachapada se acentúan con unos ribetes 
de cuero que definen los contornos. Precio: descle 1399 £. 


FRITZ HANSEN, Allradvej 8 DK-3450 Allerad, Dinamarca. 
1445 481728 001 fritzhansen.com 


N201 ROYAL COLLECTION 

Diseño: Equipo propio 

Mesa circular con tapa extra fina y cantos en chaflán, con 
acabados piedra calza, mármol y maderas del catálogo New. 
Royal collection. Fabricada en MDF y patas en hierro lacado. 
entodos los colores de catálogo, con la posiblidad de patas 
'en madera. Sistema ratorio opcional y multitud de medidas 
(90, 120 y 140 cm de diámetro). Precio: 748 € (+ Iva). 


KAZZANO. Pegalajar10. 23100 Mancha Real, Jaén 
1.953 35 22 44 |kazzano.com 


BOLD 

Diseño: Studlopepe 

La famila Bold incorpora una nueva mesa de conferencia 
¡concebida como un programa modular que permite configurar 
«espacios. Sus cuatro módulos ofrecen una ampla varlecad 
de composiciones, desde una longitud Inicial de 3,20 m y con 
ilerentes formas geométricas como bases. Módulos electrfi- 
¡ados disponibles. Precio (Imagen): 6486 € (+ va) 


SANCAL. Pol. Id. La Herrada. Príncipe Asturias 18. 30510 Yecla 
Murcia | T 968 71 8074 sancalcom 
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PECAN 

Diseño: Sebastian Herkner 

La colección de silas inspirada en las formas orgánicas de las 
nueces pecanas, Pecn, evoluciona con dos nuevas incorpo- 
raciones, Una versión del modelo original, pero con un asiento 
tapizado que dota de mayor confort, y otra pensada para es- 
paclos de exteñor en la que el roble se sustituye por la madera 
natural de teca FSC procedente de Indonesia. Precio: op. 


PUNT MOBLES. islas Baloaros 48. 46988 Fuento del Jarro 
Valencia] T 961 34 32 70 | puntmobles.com 


FACE 

Diseño: Carlo Presotto y Andrea Bassanello 
Extremadamente versátil, esta mesa ofrece la posiblidad de 
ampliarse gracias a una estructura extensible de 500 mm. Con 
una robusta estructura de madera de roble pintada, no sólo se 
garantiza durablidad y estabilidad en el tiempo, sino que des- 
aca por su diseño refinado y moderno. Medidas: 1.500 x 900 0 
1900 x 909 mm por 740 mm de alo, Preco: cpu. 


MODULNOYA. Daraq import. Ctra, Nova 66. 08530 La Garriga 
Barcelona T. 902 730 830 | doragimport.com | modulnova.t 


TS 


CABIN SQUARE TABLE 

Diseño: Equipo propio 

Parte de la colección de muebles elaborados con materia- 
les naturales, VÍpp Cabin, esta mesa combina una base de 
dos piezas de madera de roble macizo, en acabado teñido 

9 aceltado, claro u oscuro, con un sobre de pledra natural 
De proporciones alargadas y medidas de 260 x 100 x 73 cm, 
está también disponible en versión redonda. Precio: 6.045 €. 


MP. Ferrán Agulo 5. 08021 Bareeiona | Princep Benlloch 11 
ADSOO Andiora la Vela | 93 744 57 34 | projectulpp.com 


MIBU 

Diseño: Nadia Arratibe! 

Funcional y estética, de Ineas limplas y puras, e inspirada en 
las conexiones entre Oriente y Occidente, esta sila fusiona 
la infuencia Japonesa y con una estética contemporánea, 
Elaborada con madera de fresno, un material elegante en 
su simplicidad, que complementa a la perfección la estética. 
liviana de la pleza. Precio: 359 € (+ va). 


ONDARRETA. Zuaznabar 83, 20180 Olartzun, Guípúizcoa 
794349 03 01| ondarreta.com 


El Gran Libro de MEE Consíguelo gratis 
las Tendencias con tu suscripción 
2024 de Neolith a.Diseño Interior 


Este completo informe, realizado. o 


por expertos analistas, es fruto de la 
Observación e investigación de las 
nuevas corrientes Intemacionales 

en todas las áreas orealivas: 
interiorismo, diseño, arquitectura, 
arte, moda, tecnología, gastronomía, 
estilo de vida... Con un foco especial 
enla sostenibilidad y en las nuevas 
maneras de crear, habitar y vivir 

los espacios, reeja los valores 
contemporáneos de profesionales y 
consumidores y cómo los expresan, 
y tiene como objetivo ayudar a crear 
espacios únicos. 


LIVING 
TOMORROW 


Interior. 


"e 


Suscríbete a Diseño 
Interior por un año 

(11 números) y recibe 
gratis Inspiring Living 
For Tomorrow, el Gran 
Libro de las Tendencias 
publicado por Neolith. 


OFERTA ESPECIAL: Precio portada 
8,90 € x 1 Ntimeros = 75,90 € 

y tecibe gratuitamente 

Inspiring Living For Tomorrow 


FACHADAS Y CUBIERTAS. 


Estética, duración y sostenibilidad 


Pizarra excepcional 


Moldeada por la Naturaleza durante más de 500 
millones de años, a la belleza y nobleza de la 
pizarra se unen su resistencia, durabilidad y unas 
propiedades constructivas que la hacen única. 


La durabilidad es la cualldad por 
excelencia de la pizara de Galicta. 
Hasta doscientos años pueda 
permanecer inalterable. Es, sin 
duda, lo que marca la diferencia 
respecto al resto de materiales 
susttutivos que se utlizan para 
cubierta en la actualidad. 

La pizarra tene la capacidad 
de mantenerse sin alteración en 
sus propiedades, frente a una alta 
variedad de factores oxtemos 
Somo la humedad, el calor el ro, 
la nieve, el viento, el salte o el 
polvo, ya que permanece comple- 
tamente insensible a las acclones 
del medio ambiente natural o 
artificial, lo que significa que sus 


ANN 


IN 


MN 


a 


¡caracteristicas no varian a con las sales minerales y. 
pesar de las condiciones ad-—— los ambientes marinos, que 
versas y la clmatología, y esto — porlo general, afectan alos 
representa su mayor virtua, materialos de construcción 

Derivaca de su durabil-—— deformasimllar los ciclos 


dad, la pizarra se caracteriza. de hlelo-deshielo, esto es, 
por ser un material altamente. penetrando y cristalizando en 
impermeable, lo que también. sus poros, En el caso de la pl- 
la convierte en resistente al Zarra, ésta no se ve afectada 


hielo, Mientras otros materiales pora acción de las sales, 
de cubrición registran valores debido a su baja porosidad. 


de absorción del12%, la pizarra. La resistencia a la flexión 
so situa en un 014%, con una — también es una propledad 
capacidad muy importante que podemos incluir en la 
para mantenerse intacta ante. lista de cualidades espect- 
cualquier variación climárlca. —— ficas que contribuyen a la 
Algo parecido alo que durabllidad de un material. De 
ocurre con el hielo sucede hecho, la pizarra tiene mayor 
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vislquieo condición 
climático, la pito 
ca quede pecnaneceo 
heoable huata 
200 años, lo que 
gacentiza la mins 
Sostenibilidad, 


2, Mempocal y 
lagarta, albo. 
Lo mtaral y la 
taxtuco anton de le 
Hlzscsa hablan de 
a origen ssdinen. 
soñe y de eu valoo 


3. Entes sus cacse. 
Eecisticas destaca 
sor que le de cual 
quleo oloa pledea 
ataca) oomanental 
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resistencia ala flexión -ontra los 
50 y 60 megapascales para una. 
pleza de entre 4 y 5 mm- que cual- 
uier otra roca oramental 

La pizarra posee un coeft- 
úéente de transmisión térmica de: 
0.43 Kcal/"Cm, un valor muy bajo 
con respecto a otros materiales de 
cubrición, que no cuentan con la 
capacidad de alslamiento térmico, 
ue tene la pizara. 

Al aistamionto tórmico se. 
añado el aislamiento acústico, 
propieciad que se debe a la mayor 
densidad de esta mataral de 
construcción con respecto a otros, 
ya que oscila entre 27 y 2.85 81/ 
env. Da esta manera, tanto el ruido 
continuo como el aislado, provo- 
cado, por ejemplo, por un Impacto, 
nose traducirán en alteraciones 
acusticas bajo la cubierta, 

La pizarra, por sus caracte- 
rísticas, está oxenta de realización 
e ensayos en cuanto a compar 
tarniento frente a fuego axtemo y. 
reacción al fuego, considerándose. 
lun material Ignfugo, que cumple. 
Sin necesidad de ensayos. 

Una de las propiedades que 
hacen Unica a la pizarra es su 
superfici, puesto que la pizarra 
para cubiertas no requlere act 
bado alguno para su uso comer- 
cial al contrario de lo que ocurre 
con atros materiales e Incluso con 
tras rocas naturales empleadas 
en construcción. Los acabados 
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ue sedan a 1oca orma- 
mental son obtenidos durante 
el proceso de exfolación de 
la pizarta,oreancio superf 
¿es lsas, planas, pero slem- 
pre naturales 

En last do cualidades 
de la pizara no podemos 
dejare nombrar su versatil 
dad y esque es un materalal 
ue sel puede dar multiples 
usos. El uso de la pizara para 
<ubleras os el más comun 
debido a sus caracteristicas 
iécnias, pero la pizara su- 
pone una solución construs- 
Iva para pavimontos Intonores 
y oxterores, revestimientos 
interes, revestmientos de 
tachada, lachacas ventladas 
+ ncuso elementos decorat- 
vos enla construcción. 

Todo elo, desco la 
máxima sostenibilidad, Porque 
la pizera es ecológica, pues ] IN m 
no requiere más transtorma- | l 
ción que elserraco,exolado | 
y corts, para su alaboracón. ) 
Asi, so consigue un material la WA 110) 
único, porque cada plaza de 
pizarra es diferente dela arto 
Fer una aborde artesanía. 

Anta la pzara como, 
material constucivo, no ese 
irtación posise, no hay una 


4. La pázncco 
dd de aleta 
miento tónico, por 
Au hojo coer 


bármice, y acds 
loo. debido a su 
densidad, Adonis, 


es peotecta paca 
sntientes 

ya que als 
de poros, Jue sales 
Da paraban en 4 


La plzacos es 
lógica, puse 
ho soquiass más. 
Eesnetoroactón que 
el seocado, exto 
do y carte paca 
8 elaboración 


altemativa artífiia, porque se. 
trata de un producto moldeado 
por la Naturaleza durante más. 
de 500 millones de años. Es un 
material noble, con su propia 
personalidad, que aporta valor 
añadido ala superficie sobre 
la que se utliza. Es atemporal, 
utilizado en una gran variedad 
de opciones y diferentes pro- 
yectos a lo largo del tlempo. 

La pizarra os un matorial 
muy eloganto, con bro natural 
ue se refleja on dl do manera. 
única y con una textura muy 
particular, que habla de su 
rigen seclmentarlo y valor 
histórico, Además de ser es- 
1éticamente la mejor elección, 
será siempre una apuesta 
segura para toda la vida, 

"Mas Información: Cluster 
da Pizarra de Galicia. cluster 
dapizarra.com 


La] 


Más allá de su estética, las fachadas y cubiertas desempeñan un papel crítico 
en la eficiencia energética y confort del edificio. Un buen diseño y ejecución 
asegura la protección frente a la climatología, minimizando la pérdida de calor 
en invierno y el sobrecalentamiento en verano. Las nuevas soluciones, como fa- 
chadas dinámicas que regulan la entrada de luz o cubiertas verdes que integran 
la captación de agua y energía, contribuyen al confort, al ahorro y a un entorno 
más sostenible. Exploramos estrategias que elevan la funcionalidad de las en- 
volventes, clave para Un diseño responsable y eficiente. realza: paula Giner, arquitecta. 


Fachadas y cubiertas 


1. Falón Prenson Especie Ft 


NST 
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PLACOTHERMS INTEGRA 
ENVOLVENTES EFICIENTES 


Solución de fachada de cerramiento completo que dota al edíiicio de un olevado 
aislamiento térmico y acústico, disminuyendo las pérdidas energéticas de sus muros 
exteriores para mejorar su eficiencia energética. La placa exterior Glassrock reves- 
tica con matt de fibra de vidrio con tratamiento UY y altamente hidrofugada ofrece. 
excelente resistencia a la humedad y a los hongos. Proporciona las máximas presta- 
clones frente a Impactos oxtoriores, una olevada protección contra al fuego y parmita 
un acabado de mortero directo, pintura o SATE, Gracias a su esposor reducido, sa 
configura como una solución Iigera, permitiendo una ejecución más rápida en obra. 


SAINT GOBAIN PLACO IBÉRICA SA. 


T 90225 35 80 Príncipe de Vergara 132, 8* 28002 Madrid pluco.es 


FACHADA VENTILADA 

ALTO AISLAMIENTO TÉRMICO 

Las fachadas ventladas de Buteoh 
aportan una Importante mejora en el 
comportamiento térmico de la fachada, 
reduciendo la incidencia de la radiación 
solar en ol cerramiento y permitiendo. 
ina fácil instalación continua del als- 
lante (habitualmente lana de roca), que 
facilta la eliminación de los puentes 
térmicos y una mejora en a eficiencia 
energética. Compatible con una amplia 
gama de colecciones de la marca, 


BUTEOH 
1964536200 

Ctra. Vlartal-Puebla de Arenoso (CV-20) 
Km 25 butecnes 


J 
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ALUSION 

ESPUMA DE ALUMINIO ESTABILIZADA 
Paneles ligeros y fuertes, similares en 
apariencia a una esponja metálica, de 
espesores de 12-43 mm. Visualmente 
llamativos, son 100% reciclablos y so 
fabrican en 3 densidados: celda grande, 
media y paqueña, Cada espesor y den-| 
sidad tiene su propia curva de tensión/ 
deformación representativa. Disponible 
en color plateado luminoso también 
úubribie con polva en opciones de color 
Ilimitadas. Es ligero y fácil de Instalar. 


ALUSION 
7419056 06 99 00 

18320-2 Danvile Rd, Mississauga, Ontario 
¡Canadá LST 217 alusion.com 


> 


COVERLAM + H£-CTILES 
FACHADAS AUTO-LIMPIANTES 
Coverlam es uno de los materlales de 
recubrimiento de fachada más lige- 
ros del mercado, de gran formato de 
hasta 1200 x 3.600 mm y fino espesor, 
Fabricado con materlas primas natura- 
les, ofrece unas propiedades mecáni- 
cas y estéticas extraordinarias, El tra- 
tamiento exterior con H£CTiles ayuda 
a eliminar la contaminación atmosfe- 
fica y activa la función autolimpianto. 
Faollidad de manipulado y colocación. 


COVERLAM 
1964 3444 11 

Cv-18 Cta. Castellón-Alcora Km. 2,200. 
12080 Castellón covertambygrespania.com 


ZEBRA BLANCO 

PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO 
Colección de gres porcelánico que 
destaca por su toxtura y acabado, 
gracias al cual consigue crear una 
suparficio complotamento sa, continua. 
y uniforme, seña de identidad de esto 
proyecto, Zabra Blanco, en su formato 
100 x 50 es un material ideal para su 
uso en fachadas, ya que asegura la total 
protección ante los agentes atmosé- 
ficos garantizando la durabilidad del 
aislamiento térmico de la envolvente. 


KERABEN 
1964 6595.00 

Ctra. N340 Poligono nd, 

12520 Nules, Castelón kerabencom 
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Facannas 357 


JUST WHITE 


DURABILIDAD Y BIENESTAR 
Neolih es un material resistente a las 
altas temperaturas y alos rayos UN fabri- 
¡cado con productos naturales, higiénico. 
y facil de Implar. La luminosidad y pureza 
del blanco mate, combinada con la natu- 
ralidad y características técnicas insu- 
perables de Neolith, convierte al modelo 
st White en la ideal para revestir facha» 
das, instalado con el sistema HC System, 
transforma este edificio an la playa de 
Laredo en un cono atemporal, 


A NEOLITH 
1964 652233 

Pi. Cam Fondo, Supol . Ibers 31. 12650 

Almazora, Castellón neollíhcom 


FAVEKER GA16 


48% DE MATERIAL RECICLADO 
Solución de fachada cerámica ventlada 
por extrusión para la rehabilitación de 
údlicios y proyectos de obra nueva, de 
alto rendimiento y que supone un aho- 
rro del 40% del consumo energático, 
Ademas del aislamiento térmico y sús 
altas prestacionos tócnicas, Favokor 
destaca porque al 48% del matorial am- 
pleado an su fabricación es reciclado 

y los sistemas utlizados son 100% 
reutilizables, 


FAKEVER: 
T978 83 0511 

Pol. ina. El Regato 2, 44550 Alcorisa. 
Teruel foKevercom 


BRAVE 


EFECTO PIEDRA ABUJARDADA 
Colección de superficies en gros porce- 
lánico de pasta blanca que Interpreta el 
aspecto de pledras naturales mediante 
un eve efecto abujardado, muy fácil de. 
IImpiar. Aplicada en fachada ventilada. 
pormite evitar el sobrecalentamiento del 
interior ofreciendo máxima durabilidad 

y facilidad de instalación. Medidas: 40 x 
130 om. Cuenta con cinco tonalidades en 
pavimento y tres coorcinados on ravesti 
mientos, desd al blanco al pizarra. 


ATLAS CONCORDE 
Vía del Canaletto 141, 1042 Florano 
Modeneso, talla 
úcfasconcorde.com 


LAMINAM + AMBIENCE 


TRATAMIENTOS BIOACTIVOS 
La superficie ultracompacta sintert- 
zada Laminam en el acabado Blanco 
Assoluto actúa como una plel exterior 
“cumpliendo una doble función biool 
mática: disminuye las cargas tórmicas. 
de la radiación solar y aumenta la 
cantidad de luz en el interior mediante 
la reflexión. Además, el tratamiento su- 
perficial Ambience convierte la conta- 
minación en materia inerte y disminuye. 
la acumulación de ozono. 


LAMINAM 
7430 058 6184 4200 


Via Ghiarola Nuova 258041042 Fiorano 
Modenese Módena, talla laminam./t 


== 


PA == 


DEKTON? PIETRA EDITION 


ALTAS PRESTACIONES 


Cosentino presenta seis nuevos diseños de esta superficie utracompacta neutra en 
carbono que se inspiran en as icónicas pledras mediterráneas para revestir cualquier 
plel exteror. Entre sus propiedades, Dekton* cuenta con una gran resistencia a los 
rayos ultraviolota, al rayado, a las manchas o al choque térmico incluso en climas 
extremos. Asimismo, se adapta a cualquier proyecto de fachada, ya que se puedo 
aplicar en sistemas tales como fachada ventlada, muro cortina, SATE o fachada 
aplacada. Sandik (en la foto) representa la eleganoía tradicional del mármol español 
Crema Mar, un color Ideal para diseños minimalistas con toque cálido. 


COSENTINO 


1950.44 415.0, A334 Baza-Huércal Overa K 59. 04850 Cantoría, Almería cosentino.com 
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MODFACADES 

SISTEMA INDUSTRIALIZADO COMPLETO 
Solución de fachadas modulares In- 
dustrialzadas que combina diseño y 
eficiencia energética, El sistema Incor- 
pora todos los elementos de la fachada, 
inctuidas la carpintería metálica y una. 
achada ventilada con revestimignto 
porcelánico, propiciando una soneila y 
rápida instalación, versatilidad y soste- 
úlblldad,. La estructura de este sistema 
permite que el acabado exterior se 
realice con XTONE o XLIGHT, 


BUTEOH 
7964 53 6200, 

Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso (CV- 
20) Km 2,5 butech.es 


ALUNEXT 

SISTEMA CON ALMA DE PUC Y EXTERIOR DE ALUMINIO. 

Innovador sistema hibrido de Kómmering que fusiona PVC 100% reciclado con alumi- 
o. Mientras que el PVC reciclado se sitúa como el núcleo del porfi, garantizando altos 
veles de aislamiento térmico y acústico el aluminio se ubica en la corteza exterior, 
aportando la inercia y el diseño estático buscado, Con este lanzamiento, la marca da. 
respuesta a una parte de la demanda de la arquitectura actual siendo felos a su firmo 
compromiso con la sostenibilidad y eficiencia onergótica, Además, las esquinas solda- 
das Incramentan todavia más las prestaciones de la carpintería, pormitiendo integrar el 
sistoma on procesos automatizados do fabricación de vontanas, mejorando la ofcian- 
la productiva, calidad y acabados, logrando una rolación calidad/precio competitiva. 


KOMMERUING 
T918 88 50 45 Pol. Ind, Alcamar s/n Camarma de Esteruelas 28818 Madrid kómmeringes. 


LAMAS DE ALUMINIO 
FACHADAS PERSONALIZADAS 

Sistema de lamas de aluminio que, 
mediante el control solar, mejora el 
¿confort térmico de los espacios y té- 
duce el gasto energético, Gran variedad 
de diseños, perfiles rectangulares o 
trapezoidales e infinidad de acabados. 
Junto alas diferentes configuraciones y 
opciones de instalación, permiten creas 
achadas totalmente personalizadas y 
nicas que modulan la entrada de luz y 
tavorecen la privacidad, 


EXLABESA 
108655 6277 

¡Campaña s/n Valga 88645 Pontevedra 
extabesa.com 


VERSATILIS - JF18041 
FACHADA CON PROTECCIÓN SOLAR 
Sistema que permite crear solucio- 

nos de protección solar al tiempo que 
se otorga personalidad y textura a la. 
fachada. Ofracan 30 secolones de perfil 
diferentes que se producen a medida 
para satisfacer cualquier necesidad. Los 
períles son huecos y están provistos 
de un refuerzo interno de aluminio y son 
resistentes al color y dimensionalmente. 
estables en todos los climas, para una 
mayor longevidad estética y funcional. 


WICTEC EL EVO 


VIOODN GREENWOOD SRL. 


1 +39 0498.06 0708 
ú¡sestiere San Marco, 3829, 30124 Venecia 
lala Wwoodngreemwoocicom 


CERTIFICACIÓN CRADLE TO CRADLE 
Las fachadas modulares Wicona se. 
realizan con aluminio Hyaro CIRCALL 
00R, el primer aluminio 100% reciotado 
posconsumo, y están certificadas Cradle 
to Cradle Plata. Los módulos se fabrican 
y se actistalan en tale y se ensamblan 
antes de ser entregados e instalados en 
obra. Wicteo El Evo cuenta con un óptimo 
sistema de estanqueidad al agua, así 
¡Somo con una gran capacidad de absor- 
ción de los movimientos del ectíio. 


WICONA, HYDRO BUILDING SYSTEMS 
193873 7177 

¡Cami de can Ametler18, 08196 San 
Cugat, Barcelona. wicona.es 
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SISIENAS Y MUROS CORTINA 259 


TENTAL 

MÁS POSIBILIDADES, MENOS IMPACTO. 
Sistema de aluminio para diseñar envot 
ventes con múltiples opciones ereati- 
vas, grandes vidrios y el menor impacto 
medioambiental. Plataforma única con 
perfiles de aluminio de 50 mm y 60 
mm de ancho que permite desarrollar 
achadas stick con cristales de grandes 
dimensiones: desde la parril tradicio- 
al con montantes y travesaños super- 
puestos a la trama horizontal o vertical 
Opción de acristalamiento estructural. 


TECHNAL 
TOS 787176 

¡Cari de Can Ametller 8. OS195 San Cugat 
Baroelona technoles. 


CONCEPTWALL 60 

MURO CORTINA APTO PARA VIENTO 
Sistema completo de cubierta y fa- 
chada de muro cortina que ofrece gran 
velocidad de construcción, libertad 
de diseño y un rendimiento excepcio- 
nal. Las varlantes altamente alsladas 
de la fachada tipo stick alcanzan la 
eficiencia energética hasta los niveles 
de Passive Mouse, Ideal para áreas de 
mayor carga de ulento gracias a los 
perfiles de aluminio más fuertes y los 
rebajes de vidrio más grandes, 


ELEGANT THERMOFIBRA 
INFINITY 


REYNAERS 
7900 26 20.26 

Pol. ina. Can Gamer Calle del Priorat 8 
0821 Castellar del Vallés reynaers.es 


ESTABILIDAD Y MÁXIMO AISLAMIENTO. 
Perflería de PVC donde los refuerzos de 
acero en hoja han sido sustituidos por 
ThermoFibra (fibras de vidrio compac 
tadas) y que junto con el esfuerzo para 
marco consiguen valoros de estanqual- 
dad y un nivel de aislamiento de Uf 0.85 
(W/m K), opción idónea para construc- 
clones Passive House. Líneas rectas y 
minimalistas, 46 colores disponibles en 
madera, color, sólidos y metálicos. 


DECEUNINCK 
19255272 41 

Av de ta Industria 1007. POL ind. Antonio. 
¿el Rincón. Borox, Toledo deceuniok.es 


FACHADA SG 52 


SISTEMA STICK. ESTÉTICA SÓLO VIDRIO 
Nueva generación de fachadas formada. 
por un sistema de montantes y travesa- 
os, Permite la ejecución en cualquier 
disposición (vertical, con Inclinación, en 
esquina a 90%, en incón..) yla resolución 
de modulaciones con vidios de gran. 
tamaño y peso. Rotura de puente térmica, 
acristalamiento de hasta 64 mm y exce- 
lentos prestaciones térmicas y acústicas. 
Perficria de 16 mm y accesorios comu- 
nes a todas las fachadas Conizo. 


coRTizo 
1002318150 

Extramundi s/n 18910 Packón A Coruña 
cortizocom 


COOL-LITE XTREME ORAÉS 

ALTAS PRESTACIONES DE CONTROL SOLAR 

La solución de acristalamiento para fachadas y construcción de uso no residencial 
'COOL.ITE XTREME ORAÉ* de Saint-Gobaln Glass ofrece excelentes prestaciones 
de control solar, además de un elevado aislamiento térmico que mejora la eficiencia. 
energética. El sustrato ORAS*, fabricado con un 70% de material reciciado y energía. 
renovable, es el primer vidrio con una huella de carbono reducida, que mantiene. 
una estética neutra y transparente para muros cortina, maximizando la entrada de 
la luz, Oftece exactamente la misma estética que el vidrio base float PLANICLEAR?. 
¿Con baja reflexión externa y una estética neutra, se trata de una excelente combl- 
nación de funcionalidad y estética 


SAINT-GOBAIN GLASS 
1913 97 24 00 Principe de Vergara 132, 28002 Madrid. saint-gobuin-glass.es 
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FEVESTIMIENTOS Y ACABADOS 


STONEPANEL? 

INERCIA TÉRMICA 

Sistema de revestimiento que consiste 
en paneles premontados de piedra na- 
tural. Con una instalación fácll y rápida, 
es ideal para toda clase de paredes 
interiores y exteriores. Su sistema de 
anclaje ofrece una colocación segura 
en exterior por encima de los 2 m. 
Puede llegar a contribulr con hasta 28 
puntos en la obtención de certificados 
sostenibles LEED. Compatible con fa- 
hadas con sistema SATE. 


CUPA STONE 
T 916 919236 
Sierra Nevada 9. 28320 Pinto, Madrid 
eupastone.es 


PURA NFC 


SIN NECESIDAD DE BARNIZAR. 
Laminado de alta presión compuesto 
por más de un 70% de fibras naturales 
ue se instala fácilmente sobre rastre- 
les. Presenta una alta resistencia al im 
pacto y al rayado. La superficie cerrada, 
resultado de la tecnología propa Trespa 
de Curado por Descarga de Electrones 
(EBC), dificulta la acumulación de su 
úledad repelléndola y manteniendo los. 
olores. Amplia gama de acabados y 
accesorios. 


TRESPA IBERIA 
19831504 47. 
Flbera 5 08003 Barcelona 


KDO FIXED SYSTEM 
PERSONALIZACIÓN Y CONTROL SOLAR. 
Sistema capaz de revestir grandes 
superficies con cadenas de aluminio 
reciolables tensadas. Kdo Fixed System 
es completamente personalizable en 
tamaño, forma y color, permitiendo la 
reproducción de imagenes, patrones o. 
logotipos. Desde el exterior, proporciona 
privacidad. Desde el interior, permite 
luna visiblicdac total, tamiza la luz solas y 
mejora la ventilación. Testado a viento, 
es seguro, igero y fácil de instalar 


KRISKADECOR 
1977 8600 88 

Ctra. Rojals, 4 48400 Montblane, 
Tarragona. kviskadecorcom 


WEBERTHERM ROBUSTO 
SATE SIN LÍMITES 

Sistema de fachada que combina las. 
prestaciones técnicas de un sistema de 
aislamiento exterior con la resistencia. 
y solidez de la mampostería tradicio. 
nal. Permite adoptar cualquier tipo de 
acabado gracias a su versatilidad entre 
los diferentes materiales aisiames y 
acabado, permitiendo tenerla máxima 
libertad estética, Incluyendo acabados 
de aplacados de plecta, cerámicos y 
morteros minerales de cal. 


WEBER-SAINT GOBAIN 
79957266 00 

E-08n0 Montoada lRelxac 
Barcelona weberes 


mi 


VALÓN PREMIUM ESPECIAL FACHADAS 

ELEVADA DURABILIDAD Y RETENCIÓN DE COLOR 

Pintura isa mate de naturaleza 100% acrilca. Tiene un elevado desempeño y una 

alta durabilidad que cumple con los mayores patrones de exigencia, ofreciendo total 
confianza como pradueto para fachadas. Es una pintura fácll de aplicar, con elevada 
rotención de color, que soporta la inclemencia de los agentes atmosféricos. Destaca 
especialmente su resistencia superior a las condensaciones noctunas, que muchas 
veces provocan manchas de exudaciones en las fachadas, asi como a la aparición de 
hongos y algas. Está disponible en una amplia gama de 165 colores, 100% resistentes 


alas condiciones del exterior 


CIN VALENTINE, SAL. 


19355 66.00 PI Can Milans Riera Seca 1. 08110 Montcadai Reixac, Barcelona valentine.es 


duSEñO INTERIOR 


CUBIERTAS 162 


URBANSCAPE 

SISTEMA DE CUBIERTA VERDE 
Solución ligera, integral y sostenible. 
Se trata de un sistema completo, que 
consiste en una membrana antiralces, 
un sistema de drenaje con depósito de 
agua, un sustrato de lana de minera! 
de roca Único y patentado y una capa 
de vegetación. Se puede instalar en 
cualquier tipología de cublerta. Reduce 
emisiones de CO, de la atmósfera, me- 
Jora la termo-acústica de la cublerta y 
retiene el agua. Fácil instalación. 


KNAUF INSULATION S.L 
183 379 65 08 

Pol Can Calderón. Au dela Marina 548 Sar 
Boidel Llobregat, Bona. knaufinsulatlon. es 
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ALKORPLAN METALLICS 
PIEL FLEXIBLE METÁLICA 

Membrana de techo flexible de aca- 
bado metálico (aluminio/plata y cobre), 
especialmente diseñada para cubiertas 
vistas, con Inclinación o curvas. En su 
superficie exterior está provista de una 
capa transparente aplicada durante el 
proceso de producción que impide a 
la suciedad adherirse a ésta y facilita. 
la limpleza con agua. Perfiles de unión 
disponibles en el mismo acabado para 
luna coordinación Óptima. 


RENOUT. 
7 +49 6241 /308-0 

Horchhimer St. 50 67847 Worms 
Alemania renolt.com 


SOLARROCKS 

AISLAMIENTO CONTRA EL FUEGO. 
Nueva gama de productos que busca 
maximizar la eficiencia energética y 
optimizar el comportamiento contra. 

el fuego de una cubierta dedicada a 
albergar instalaciones fotovoltaicas, 
para que el avance de la sostenibilidad 
o suponga un problema de segu- 
dad. Solarrack también contribuye a. 
lun excelente alslamiento acústico. No 
propaga llamas a edificios colindantes 
il emite gases tóxicos. 


ROCKWOOL PENINSULAR S.A. 
79024304 90 

Ctra. de Zaragoza Km 53,5 N1Z1. 31880 
Caparroso, Navarra rOCkwooles 


NATURAL 20X20 

CERÁMICA EXTRUIDA A MODO DE TEJA 
Baldosa de cerámica extruida, habi- 
ualmente utlizada para pavimentos 
exteriores, que en este caso se ha. 
utilizado para funcionar como material 
de cubiena. Como su nombre Indica, 
es completamente natural, su aspecto 
se debe Unicamente al color y efectos 
que crean durante el proceso pro- 
ductivo las arcillas que lo componen, 
Amplio conjunto de piezas especiales y 
extrema resistencia. 


GRES ARAGÓN 
7964 626526 

Ctra. Vizwreal a Onda Km. 9. 12200 Onda 
Castellon gresaragon.com 


wWG60 


VERSATILIDAD Y PERSONALIZACIÓN 
Funcional sistema de aluminio que per- 
mite crear invernaderos, jardines de in- 
viemo y verandas que se distinguen por 
su máxima luz patural y su ata efícien- 
cla energética. Gracias a los perfles de 
estructura especialmente diseñados, es 
posible diseñar un techo en un rango de 
inclinación desde los $ alos 45 grados, 
Ampllo abanico de acabados, vidrios y 
accesorios. Posibilidad de instalar isto- 
nes Interiores. 


DRUTEX 
7+48 59 82291 01 

Lgborska SI. 77-100 Bytów, Polonia 
drutexes 


VENTANA DE CUBIERTA 
88% DE SUPERFICIE ACRISTALADA. 
De diseño minimalista y con alta capa- 
cidad para proporcionar una solución 
eficaz para la luz natural en lugares 
estratógicos. Compuesta por un 88% 
de superficie acristalada, permite que 
más del 52% de la luz natural entre en 
el interior Destaca la sensación de ma- 
yor amplitud en las habitaciones más 
pequeñas, el fomento de la ventilación 
natural y una considerable reducción 
del consumo energético de iluminación. 


VELUX 
To15 097100 

Anabel Segura.18- 28108 Alcobendas 
voluxes 
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Maestro Miguel Milá 


Pionero de la figura de diseñador indus- 
trial en España, el maestro Miguel Milá, 
recientemente fallecido, deja en su 
larga trayectoria un valioso legado de 
piezas atemporales que son ya clásicos 
del diseño y una obra que siempre ha 
estado atenta a las necesidades huma- 
nas, con un profundo sentido de la 
funcionalidad y de la estética. 


Por Dario Gagliardini 
Arquitecto, diseñador, editor y periodista. 


Miguel MI, “el genio que inventó la lampara perfecta”, como 
le definió la prensa generalista, ha fallecido a los 99 años de- 
Jando una trayectoria de objetos de diseño que quieren hacer 
la vida más fácil y que representa en sí misma la historia del 
diseño moderno español. Considerado el padre del diseño 
catalán, MI recorrió con sus obras gran parto del siglo XX, 
¡dando testimonio directo del fermento artístico y de las expe- 
riencias estáticas de su época. Pertenece a la generación de 
los ploneros de los años 50 y su carrera ha visto cómo muchos 
de sus muebles y lámparas se han convertido en auténticos 
clásicos, porque, como él decia, "mi suerte es que nunca he 
estado de moda". Centrados en actualizarla tradición, sus 
diseños han superado las circunstancias en las que se fabrica- 
ron y se siguen comercializando, confirmando la definición de 
clásico: “Aquello que no se puede hacer mejor”, que no es una. 
tormulación de MIA, sino de un torero, El Guerra, y que él hizo. 
suya. Sus lámparas, sus silas y sus icónicos bancos forman ya. 
parte del imaginario colectivo. Una obra, mucho más amplia, 
ue ostuvo siempre atanta a las nacesidados humanas con Un 
profundo sentido de la funcionalidad y de la estática, 

Miguel Milá ha sido un defensor de lo esencial y de la 'amo- 
ción camo elementos decisivos en al diseño. "Diseñar es ordenar 
los elementos que componen un todo. MI padre decia: 'só útil y 
te utllzarán! Yo procuré ser útil y trabajo para que la gente me 
uiera”. Lamentablemente, no tuve la oportunidad de conocerla 
personalmente y de dialogar con él, sín duda una experiencia im- 
Posible de olvidar. Primero, porque se tiene la sensación de estar 
en conversación con la historia y luego por mi continuo deseo 
¿e profundizar en la narraiva de la vida, ya que pocos han visto 
mas mundo que el y no sólo porque vivió durante casl un siglo y 
cada día lo encantaba descubrir un nuevo elemento para abrir una 
ventana al futuro, Tenía una gran aición por los descubrimientos 
tecnológicos vinculados a la investigación yla Inovación. Para él, 
el mejor plan del día era visitar una ferretería y más acompañado 
de su hijo Gonzalo, también diseñador, “Lo que más me gusta es 
descubrir herramientas nuevas y ver qué puedo hacer con ellas". 

Má poseía un bagaje profesional como pocos, eso hace 
¡que podamos aprender mucho de él y por aso no quiero dedicar 
estas Inoas a su biografía, ya conocida. Preflero profundizar on 
los aspectos que evidencian la fundamental ropercusión de su 
figura en el desarrollo de la disciplina del diseño Industrial aspa- 
fol y en su Influencia sobre otros diseñadores, y no sólo como. 
docente de diseño. Líneas que quleren demostrar que el diseño 
Industral es una profesión deudora del siglo XX y de hombres 
¿como él, con tendencias tan actuales como la auto-edición. En 


los años 50 y 60 era bastante habitual que diseñadores y ar- 
uitectos creasen sus propias empresas para producir diseños 
proplas y poner al alcance de todos lo que no existia, así como 
mejorar y optimizar todo tipo ce objetos dela vida cotidiana. 
“al y como explicaba él mismo, "era menos difícil montar un 
negocio que convencer (a los otros) y explicar la nueva cultura 
del diseño y de los objetos” En el extranjera existían antecaden- 
tes de mucha relevancia, como Artek (1935), que fue creada por 
Alvar Aalto, o en italia Azucena (1947), fundada por Lulgl Caccia 
Domini, Corrado Corral DellAcgua, lanazlo Garcella, Mara 
Teresa y Franca Tosi, Eso presenta a Miguel MIá no sólo como, 
un referente en el mundo del diseño funcionalita y raclonalsta, 
sino como un plonero en su época con Iniciativas tan actua 
les como la empresa que fundó con el nombre de Tramo. Esto 
demuestra la importancia 
del trabajo de Miguel Mila 
sn la creación y evolución. 
de empresas editoras como 
Polinax, Gres o Santa £ Cole. 
En relación a ellas, podemos 
extraer conclusiones acerca 
de ta validoz del 'modolo 
«de Mil! conclusiones que 
podrian sarvir incluso de 
ula para nuevas generacio- 
es de diseñadoras en sus 
Comienzos proteslonales, 
Desde sus inletos su 
sto ss ha caracterizado 
por la sobriedad yla funcio- 
hálldad. En sus proyectos es 
habitual ver cómo se sirve 
de "materiales nobles que 
permiten que los objetos en- 
Vejezcan con dignidad”. Sus. 
bras apenas poseen rasgos 
que respondan a aspoctos 
simbolsstas y el estudio de 
su obra más relevante -la lámpara TMO- evidencia el estilo de 
diseñar de Miguel MIÍá y su método a la hora de proyectar y 
evolucionar sus plezas atemporales. Como él mismo indica, “el 
diseño que no as útil cansa y, además, acaba siendo feo". Esto 
ha sido una constante an sus trabajos. La TMM es al ojemplo da. 
su filosofía como diseñador, basada en simplíficar, y representa 
otro ejemplo de su carácter pionera: la lampara llega desmon- 
tada para que el usuario la arme en pocos minutos y para toda 
la vida, Antos de Ikea, Más de sesenta años después, la 7MM 
sigue fascinando y cautivando a los amantes del diseño o sim- 
plemente de las “cosas bonitas que mejoran nuestra vida con, 
Su sola presencia", Una flosofía que es coherente con su visión: 
"Estoy casi seguro de lo que creo: soy conservador progresista, 
entendiendo por progreso mejorar algo que ya existe, contrarla- 
mente a los que creen que el progreso es rompero todo y volver 
a empezar, porque nada ni nadie me ha demostrado que esto 
haya resuelto problemas, Y si no mejoras, es que en algo has. 
fallado, Profesionalmonto os lo que me aplico siempre”. Esto en- 
Toque hace de Miguel MIA uno de los máximos exponentes del 
diseño en España, porque también colaboró en gran medida no. 
solo a dar nombre a una profasión, sino en la creación de aso- 
claciones de valorización de ésta y en su ditusión, por lo que se 
le puede considerar como co-creador de la figura del diseñador 
inclustrial en España, tal y como se conoce hoy en día. —DG 
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Miguel MIA y su fonilia on la 
espocicién que le deseó Madota 
Design Festival en febreco 


Finsa 


¿Diseñamos 
el futuro? 


“Tenemos claro que la madera es el material 
del futuro, El potencial que ofrece esta 
materia prima sostenible y reciclable es 
inmenso y, gracias a todas sus posibilidades 
de transformación, podemos ofrecer todo 
tipo de soluciones. Te invitamos a 
conocerlas: desde los tableros técnicos y 
decorativos a la madera de exterior 

0 el suelo laminado. 


¿Lo imaginamos? 
Finsa Finsa Finsa Finsa avia 
Tech Design Process Flooring s aa 


ifconnectingwood QinPfaBY  finsa.com 


Te esperamos 
del 5 al 8 de noviembre 


EVETECO 


Stand 9D01 


Lo ex 


LA NUEVA GENERACIÓN DE VENTANAS 


CON PIEL DE ALUMINIO Y CORAZÓN DE PVC 


Kómmerling 


